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PART III 
Public Works Department 


PRE -QUALIFICATION TENDER NOTICE 
No, DB - 8/ 1526/2011. 

| 17th June 2011 . 
The tender for pre - qualification and execution of the 
following work is invited by the undersigned from 
financially sound and well experienced registered ‘ A ’ Class 
Contractors /Firms of Kerala Public Works/ Irrigation 
Departments who have successfully completed at least one 
similar work costing more than 40 % (Forty percentage) of 
the estimate PAC of work during the last five years. 
Tender schedule should be supported by certificate of 
prior experience in the work as mentioned above obtained 
fromagreement authority . Necessary certificate in this 
effect shall be produced from the officers concerned not 
below the rank of Executive Engineer. Tenders should be 
submitted so as to reach the undersigned on or before 
date and time prescribed for the work as below by 
Registered post/Speed Post/approved Courier. The cost of 
tender schedule shall be on DD in favour of the 
Superintending Engineer should be enclosed along the 
tender documents. 

Tender No. - P . Q . 5 / SESC /2011 -12. 

Name of work — Construction of a Bridge across 
Pallana River (National Water Way ) in Karuvatta 
Kumarakodi Road with approaches including preparation 
of suitable design . 


Estimate PAC _ - 32.80 crore 
E . M.D . - - 50,000. 
Cost of tender documents - 26, 000 . 

Issue of tender documents — Can be downloaded 
from PWD website www .keralapwd.gov.in 

Last date and time of receipt of tender - 26 - 7 - 2011 
upto 4 p . m . 

Date and time of opening of tender — 26 - 7 - 2011 , 
4.30 p . m . 
- Time of completion - 24 months. 

All the conditions prevailing in this department 
regarding tender pre - qualification are applicable to this 
tender also . Further details, if required can be had from 
this office during working hours . 

പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും, 
വിഭാഗം ദക്ഷിണമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, തിരുവനന്തപുരം 
ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് പരിചയസമ്പന്നരും 
സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരും ഈ പ്രവർത്തിയുടെ 40 % - ൽ 
കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ളസമാ ന മായ ഏതെങ്കിലും ഒരു 
പണി( ഒറ്റപ്പണി) കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനകം ചെയ്ത 
തീർത്തിട്ടു ള്ള വ രു മായ “ എ ക്ലാസ് രജിസ് ട്രേ ഷ നുള്ള 
കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽനിന്നും മുൻ യോഗ്യതാ 
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Tender No.- 19 / SESC /2011 - 12 . 


Name of work with Estimate Amount - Roads 
- Division , Pathanamthitta - Upgradation of roads 2010 - 11 

Providing 20 mm thick Chipping Carpet to Manthuka -Kotta 
Road km. 0 / 000 to 4 / 900 - 65.80 lakh . 


| E . M.D . 


50,000. 


Cost of tender form — · 10 ,296 (including VAT ). 


Issue of tender schedule — Can be downloaded from 
PWD website www .keralapwd. gov. in 


നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നതിനുമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രസ്തുത 
പണിയുടെ40 %- ൽ കുറയാത്തതും സമാന സ്വഭാവമുള്ളതുമായ 
പണികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഷെഡ്യൂളിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിനും 
തീയതിക്കും മുൻപായി പോസ്റ്റിലോ അംഗീകൃത കൊറിയർ 
വഴിയോ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളിന്റെ വിലയുടെ 
തുകയ്ക്കുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
പേരിൽ എടുത്ത് ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
- ദർഘാസ് നമ്പർ - പി . ക്യൂ . 5 /എസ്. ഇ .എസ്. സി./ 2011 - 12. 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്- അനുയോജ്യമായ രൂപകല്പന 
ഉൾപ്പെടെ കരുവാറ്റ കുമാരകോടി റോഡിൽ പല്ലനയാറ്റിന് 
കുറുകെ ( ദേശീയ ജലപാത ) പണിയുന്ന പാലവും അനുബന്ധ 
റോഡുകളുടെയും നിർമ്മാണം. 

അടങ്കൽത്തുക - ഉദ്ദേശം - 32.80 കോടി. 
നിരതദ്രവ്യം-- - 50,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 26, 000. 

ദർഘാസ് വിൽക്കൽ - www. keralapwd. gov.in എന്ന 
വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവു 
ന്നതാണ്. 


Last date and time of receipt of tender 
- 15- 7-2011 upto 4 p . m . 

Classification of Contractor — ‘ A ’ Class . 


Period of Completion — 5 months. 


All the tender conditions in this Department are 
applicable to this tender also . 


ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -- 26- 7 -2011, 
4 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 26 - 7 - 2011, 
4 .30 മണി. 


-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിദക്ഷിണമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ, നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും വിഭാഗം, തിരുവനന്തപുരം 
താഴെപ്പറയുന്ന പണിക്ക് വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ തപാൽവഴി ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ 
വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
ദർഘാസ് ഷെഡ്യൂളിന്റെ വിലയുടെ തുകയ്ക്കുള്ള ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റ് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ എടുത്ത് 
ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. ദർഘാസ് 
സ്വീകരിക്കുന്ന അന്നേ ദിവസം 4.30 - ന് ദർഘാസുകൾ തുറക്കു 
ന്ന താ ണ്. ദർഘാസുകൾ പോസ്റ്റ് അഥവാ അംഗീകൃത 
കൊറിയർ മുഖേന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


കാലാവധി 24 മാസം. 


പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിലെ ദർഘാസ് പരിഗണനയ്ക്കുള്ള 
മറ്റു അനുബന്ധ നിയമങ്ങൾ ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


Office of the 
Superintending Engineer, 
Roads and Bridges 
South Circle , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Superintending Engineer 
(For and on behalf of the 

Governor of Kerala ). 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 19 /എസ്. ഇ .എസ്. സി . 2011- 12. 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽതുകയും- റോഡ് സ് 
ഡിവിഷൻ, പത്തനംതിട്ട - റോഡ് അപ്ഗ്ര ഡേഷൻ 2010 - 11 
മാന്തുക- കോട്ട റോഡിന്റെ കി . മീ . 0/ 000 മുതൽ 4 / 900 വരെ 
20 എം . എം . ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പെറ്റ് പണികൾ നടത്തുന്നത് 
65 .80 ലക്ഷം. 


TENDER NOTICES 


നിരതദ്രവ്യം - - 


50,000 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 10,296. 


- (1 ) 
No. DB 3/1559/2011. 

14th June 2011 . 
The tenders are invited by the Superintending 
Engineer, Roads and Bridges , South Circle , 
Thiruvananthapuram for the following work on behalf of 
the Governor of Kerala from Registered Contractors of 
Public Works Department. The cost of tender schedule 
shall be as DD in favour of Superintending Engineer, 
Roads and Bridges South Circle, Thiruvananthapuram 
shall be attached with the tender documents. The 
opening of tender is fixed at 4 . 30 p . m . on the same day 
of receipt of tender. The tender should be submitted so 
as to reach the undersigned on or before the prescribed 
date and time for work as below by Registered Post /Speed 
Post or Registered Courier . 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ www. keralapwd . gov.in എന്ന 
വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് 
എടുക്കാവുന്നതാണ്. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 15 - 7 - 2011, 4 മണി. 


കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് -" എ ക്ലാസ്സ്. 


പ്രവൃത്തി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 5 മാസം. 


പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിലെ ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ച 
എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
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- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ www. keralapwd. gov.in . എന്ന 
No. DB 8 / 5992 /2009. 

14th June 2011 . 

വെബ് സൈറ്റിൽനിന്നും ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് 

എടുക്കാവുന്നതാണ്. 
The tenders are invited by the Superintending 

- ദർഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
Engineer, Roads and Bridges, South Circle , 

സമയവും - 15 -7 - 2011, 4 മണിവരെ. 
Thiruvananthapuram for the following work on behalf of 
the Governor of Kerala from Registered Contractors of 

ദർഘാസ് ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 6 മാസം. 
Public Works Department. The cost of tender schedule കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ്സ് - “ എ ക്ലാസ്സ്. 
shall be as DD in favour of Superintending Engineer, 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ച് 
Roads and Bridges, South Circle , Thiruvananthapuram 

എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
shall be attached with the tender documents . The 
opening of tender is fixed at 4. 30 p .m . on the same day of 

Office of the 
receipt of tender . Tender should be submitted so as to 

Superintending Engineer, 
reach the undersigned on or before the prescribed date 

Roads and Bridges , 
and time for the work as below by Registered Post /Speed 

South Circle , 

( Sd.) 
Post or Registered Courier . 

Thiruvananthapuram . 

Superintending Engineer. 
Tender No. — 20 /SESC /2011- 12. 

Name of work with Estimate Amount - Roads 
Division , Alappuzha — Coastal Highway Erattakulangara 
West Junction to Thottappally — Construction of 6m x 6m 

പ്രീ - ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ദർഘാസ് പരസ്യം 
Tripple Box Culvert at Poomenpozhi -- - 82 ,31,569 . 

നമ്പർ ഇ .എൽ.2 - 625 / 2011- 12. 

2011 ജൂ ൺ 16. 
E. M.D . - 50,000. 

- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി കേരള പൊതു മ രാ മത്ത് 
Cost of tender form — · 12 ,896 including VAT. 

വകുപ്പ്, ( ഇലക്ട്രിക്കൽ) സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ചുവടെ 
Tender schedule can be downloaded from PWD ചേർത്തി രി ക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് പരി ച യ സ മ്പ ന്ന രും 
website: www .keralapwd.gov. in 

സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവരും പണിയുടെ അടങ്കൽ തുകയുടെ 
Last date and time of receipt of tender 

40 %- ൽ കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ള സമാനമായ ഏതെങ്കിലും 
15- 7- 2011 , 4 p . m . 

ഒരു പണി ( ഒറ്റ പണി) കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷ ത്തി നകം 

ചെയ്തുതീർത്തിട്ടുള്ളവരുമായ കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
Classification of Contractor — ‘ A ’ Class. 

" എ ക്ലാസ് ര ജി സ് ട്രേ ഷ ൻ , എച്ച്. റ്റി . ഇൻ സ്റ്റ ലേ ഷൻ, 
Period of Completion - 6 months. 

500 കെ . വി . എ . ജന റേറ്റർ സൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കു ന്ന തിനുള്ള 
All the tender conditions in this Department are 

ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈസൻസ് ഉള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും 
applicable to this tender also . 

മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുത്തു നടത്തു 

ന്നതിനുമുള്ള ദർഘാസ് (2 കവർസിസ്റ്റം) പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ദക്ഷിണമേഖല സൂപ്രണ്ടിംഗ് കവറിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
എഞ്ചിനീയർ, നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും വിഭാഗം, തിരുവനന്തപുരം 

- ദ ർ ഘാ സ് ഫോറ ങ്ങ ൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടി രി ക്കുന്ന 
താഴെപ്പറയുന്ന പണിക്ക് വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ 

ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തി 
നിന്നും ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 

ദി വ സ ങ്ങ ളിൽ ദർഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വില യും 
ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ തപാൽവഴി ക്ഷണിച്ചു 

മൂല്യ വർദ്ധിത നികു തിയും അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ 
കൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ 
വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസിനോടൊപ്പം 

ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഷെഡ്യൂളിന്റെ വിലയുടെതുകയ്ക്കുള്ള ഡിമാന്റ് അപേ ക്ഷ യോ ടൊപ്പം മു ൻ പ രി ചയം സംബ ന്ധിച്ച് 
ഡ്രാഫ്റ്റ് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ എടുത്ത്ദർഘാ എഗ്രിമെന്റ് അധികാരികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളോടുകൂടി 
സിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വിതരണം 
അന്നേ ദിവസം 4. 30 - ന് ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. ചെയ്യുകയുള്ളു. 
ദർഘാസുകൾ പോസ്റ്റ് അഥവാ അംഗീകൃത കൊറിയർ മുഖേന 

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

തുകയും -- 55/ 2011- 12. - തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് 
ദർഘാസ് നമ്പർ - 20 /എസ്. ഇ .എസ്. സി. 2011 - 12. 

രണ്ടാം അനക്സ് കെട്ടിട ത്തിന്റെ വൈദ്യു തീ ക ര ണവും, 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽതുകയും ഈരാറ്റുകുളങ്ങര 

- ജന റേറ്റർ, ട്രാൻസ്ഫോർമർ എന്നിവയുടെ വിത ര ണവും 
വെസ്റ്റ് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ തോട്ടപ്പള്ളി വരെയുള്ള തീരദേശ -- സ്ഥാപിക്കലും - - 3,18,17, 565. 
ഹൈവേയിൽ പൂമീൻ പൊഴിയിൽ 6 മീറ്റർ X 6 മീറ്ററിൽ മൂന്ന് 

- നിരതദ്രവ്യം - 50, 000. 
അറകളോടുകൂടിയ പെട്ടിക്കലുങ്ക് നിർമ്മാണം - 82,31,569. 

ദർഘാസിന്റെ വില - 25,000 + കെ . വി. എ . റ്റി . 4 %. 
നിരതദ്രവ്യം - 50,000 . 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 12,896. 

14 -7 -2011 മുതൽ 22 - 7-2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 
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( 2 ) 


- ( 3) 


29,550 


50,000 


50,000 


15 , 400 


ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 27 - 7- 2011, 4 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 27 - 7 - 2011, 
4. 30 മണി. 

കാലാവധി - സിവിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയതിനു 
ശേഷം 1 മാസത്തിനകം. 
ജോലി ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാന യന്ത്രസാമഗ്രികൾ - 
( എ ) വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ 400 A - 1 എണ്ണം. 
( ബി) ഗെൻഡിംഗ് മെഷീൻ- 1 എണ്ണം. 
( സി) ബെഞ്ച് ഡിൽ 1 എണ്ണം. 
( ഡി ) ബെഞ്ച് വൈസ്- 2 എണ്ണം. 
( ഇ ) സാന്റിംഗ് മെഷീൻ- 1 എണ്ണം. 
(എഫ്) പ്രേ പെയിന്റിംഗ് മെഷീൻ - 1 എണ്ണം. 
( ജി ) ജനറേറ്റർ 25 കെ . വി . എ .- 1 എണ്ണം. 
(എച്ച്) സ്കാഫോൾഡിംഗ് എക്യുപ്മെന്റ്- 1 എണ്ണം. 
( ഐ ) കയിൻ 10 ടൺ- 1 എണ്ണം. 
( ജെ ) മാക്സള്ളർ 10 ടൺ- 1 എണ്ണം. 
( കെ ) ചെയിൻബ്ലോക്ക് 5 ടൺ- 1 എണ്ണം. 
(എൽ) ഹൈഡ്രോളിക്ക് ക്രിമ്പിംഗ് ടൂൾ-1 എണ്ണം. 
( എം ) മാനുവൽ കിമ്പിഗ് ടൂൾ- 1 എണ്ണം. 
(എൻ) എർത്ത് മെഗ്ഗർ- 1 എണ്ണം. 
( ഒ ) ഇൻസുലേഷൻ മെഗ്ഗർ 1 കെ . വി./5 കെ . വി.-1 എണ്ണം. 
( പി ) ക്ലാംപ് മീറ്റർ 1 എണ്ണം. 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസ് പരിഗണ ന 
യ്ക്കുള്ളമറ്റ് അനുബന്ധ നിയമങ്ങൾ ഈ ദർഘാസിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. 


18 , 400 


10 , 850 


( 1) 
2 57 - - കാസർഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ 
നിർമ്മാണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ലൈബ്രറി 

കെട്ടിടത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം - 11,80 ,757 
3 58 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 

വാർഡുകളുടെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം 
( അസറ്റ് മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് ) - - 22, 00,000 
4 59 - കാസർഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിന്റെ 

മെയിൻ ബ്ലോക്കിന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീ 
കരണം ( ഡിപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - - 28, 50,000 
5 60 - കണ്ണൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന അമിനിറ്റി ബ്ലോക്കിന്റെ 

വൈദ്യുതീകരണം - 6,12 ,438 
6 61 - മലപ്പുറം കോട്ടക്കൽ ഗവൺമെന്റ് വനിത 

പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിന്റെ വൈദ്യുതീ 
കരണ പ്രവൃത്തികൾ - - 7,33,998 
7 62- - ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിൽ നിർമ്മാണത്തിൽ 
ഇരിക്കുന്ന എൻ. ജി. ഒ. ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ 
വൈദ്യുതീകരണം-- - 4, 32, 916 
63 - പാലക്കാട് നിർമ്മാണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന 
സെയിൽസ് ടാക്സ് ഓഫീസിന്റെ 

വൈദ്യുതീകരണം - - 6,24,072 
9 64 -- ചേലക്കരയിൽ നിർമ്മാണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന 
ഗവൺമെന്റ് എസ്. എം . റ്റി . ഹൈസ്കൂൾ 

ബ്ലോക്കിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം - 4, 46,200 
10 65 വരവൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ 
നിർമ്മാണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പുതിയ 

കെട്ടിടത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം - 4,54,986 
11 66 നെന്മാറ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ 
ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ നിർമ്മാണത്തിൽ 
ഇരിക്കുന്ന പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ വൈദ്യുതീ 

കരണം - 7,01,891 
12 67 - പാലക്കാട് കല്ലേപ്പുള്ളിയിൽ നിർമ്മാ 

ണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് എൻ. ജി. ഒ . 
ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം - 

- 10, 88 ,090 
- 13 68 - ത്യ ശ്ശൂർ ജില്ല യിലെ കടു ക്കുട്ടി 

എൽ. ഐ .എസ്. വൈദ്യുതീകരണ ജോലികൾ - 

- 5, 02 ,780 
14 69 ( റീ ടെൻഡർ) കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ 
ബറിയോളിക്ക് കല്പാറ എൽ. ഐ .എസ്.- ന്റെ 
വൈദ്യുതീകരണ ജോലികൾ | 10 ,32 ,209 


15 , 900 


11,200 


11,400 


ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, 

( ഒപ്പ്) 
ബിൽഡിംഗ്സ്, 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ 
തിരുവനന്തപുരം. 

( ഇലക്ട്രിക്കൽ). 


17 , 550 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


27 ,250 


12 , 600 


നമ്പർ ഇ .എൽ.2 - 625 / 1 / 2011- 12. 

2011 ജൂൺ 18 . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ ഒപ്പിട്ടി രി ക്കുന്ന 
ഓഫീസർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ദർഘാസ് പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ നേരിട്ടോ 
തപാലിലോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം 
യാതൊരു കാരണവശാലും ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായാൽ 
അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്. 


25,900 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
കമ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 
- (1) 

( 2) 
1 56 - എറണാകുളം കാക്കനാട് സബ്ജയിലിന്റെ 

വൈദ്യുതീകരണ പ്രവൃത്തികൾ ( ഡിപ്പോസിറ്റ് 
പ്രവൃത്തി) - - 9,99,706 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- ന് 2,000 + 
വാറ്റ് 4 %, ക്രമനമ്പർ 2- ന് - 1,800 + വാറ്റ് 4 %, ക്രമനമ്പർ 3- ന് 
S 3,300 + വാറ്റ് 4 %, ക്രമനമ്പർ 4- ന് - 4,300 + വാറ്റ് 4 %, 
കമ നമ്പർ 5 - നും 8 - നും - 1,300 + വാറ്റ് 4 %, ക്രമ നമ്പർ 
6 - നും 11 - നും 1,500 + വാറ്റ് 4 %, ക്രമനമ്പർ 7 - നും 9 - നും 
- 900 + വാറ്റ് 4 %, ക്രമനമ്പർ 10 - ന് - 1,000 + വാറ്റ് 4 %, 
ക്രമ നമ്പർ 12 - ന് - 1,700 + വാറ്റ് 4 %, ക്രമ നമ്പർ 13 - ന് 
1,100 + വാറ്റ് 4 %, ക്രമനമ്പർ 14 - ന് - 2,100 + വാറ്റ് 4 %. 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 18 -7 - 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി. 


25, 000 
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2 17 / എ . ഇ . ഇ . ബി. എൽ. കെ . റ്റി . എം .എസ്. ഡി. 

2011 - 12 - - കോട്ടയം എ . ആർ. ക്യാമ്പിൽ പ്രത്യേക 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നിലവിലുള്ള തകർന്ന 
റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുക, ഓട സംവിധാനം 
ഒരുക്കുക മുതലായവ - 2,90,000 


7 , 300 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 19 - 7- 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 19 -7 - 2011 
വൈകുന്നേരം 4.30 മണി. 
- കരാറു കാരുടെ യോഗ്യത - കമ ന മ്പർ 7 - നും 9 - നും 
പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ " എ / ബി ക്ലാസ്സ് 
രജിസ്ട്രേഷൻ, ക്രമനമ്പർ 13- നും 14- നും പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ “ എ ക്ലാസ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ 100 കെ . വി . എ ., 
കെ .എസ്. ഇ .എൽ. ബി . ല സ ൻ സ് , മറ്റു ള്ള വയ് ക്ക് 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ " എ ക്ലാസ്സ് കരാറുകാർ. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 1- നും 13 - നും 
1 മാസം, കമ ന മ്പർ 4 - ന് 3 മാസം, കമ ന മ്പർ 14 - ന് 
2 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് സിവിൽ പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞ് 1 മാസം. 

- ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മേൽപ്പറഞ്ഞ യോഗ്യതയുള്ള 
കരാറുകാർ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വിൽപ്പന 
നികു തിയും ചേർത്ത് ദർഘാസ് പമാ ണ ത്തി നായി 
തിരുവനന്തപുരം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ 
വിഭാഗം സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീ യ റുടെ ഓഫീസിൽ 
മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയംവരെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ ( ഇലക്ടിക്കൽ) 
ഓഫീസിൽനിന്നും 10 - 7 - 2011 മുതൽ ദർഘാസ് ദിവസം 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെകൂടെ - 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും പ്രവർത്തിക്കുവേണ്ടി നിരതദ്രവ്യവും 
അടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
പരി ഗ ണി ക്കു ന്ന ത ല്ല . പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിലെ 
പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിച്ച മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 


18 / എ . ഇ . ഇ . ബി.എൽ. കെ . റ്റി. എം . എസ്. ഡി. 
2011- 12 - പുതുപ്പള്ളി ഐ . എച്ച്. ആർ. ഡി . 
ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ 
പഴയ കെട്ടിടം പൊളിഞ്ഞതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ 
നീക്കുക, മറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യുക 
മുതലായവ - - 99,799 

2 ,500 
19/ എ . ഇ . ഇ . ബി . എൽ. കെ . റ്റി. എം . എസ്. ഡി . 
2011- 12- ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ " എ ബ്ലോക്കിൽ 
ബാക്കി ഭാഗത്തിന് എ . സി. ഷീറ്റ്, ജി . ഐ . 
പൈപ്പ്എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച്കൂര നിർമ്മാണം 
3,00,000 

7 ,500 
5 20/ എ . ഇ . ഇ . ബി. എൽ. കെ . റ്റി . എം. എസ്. ഡി. 
2011-12 - - കോട്ടയം ആർ. ഐ . റ്റി.- ൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് 

ബ്ലോക്ക്, വനിതാ ഹോസ്റ്റൽ, ലൈബറി ബ്ലോക്ക് 
എന്നിവയുടെ അങ്കണവും പരിസരവും 
വൃത്തിയാക്കുക - - 75 ,000 

1,900 
21 / എ . ഇ . ഇ . ബി . എൽ. കെ . റ്റി. എം . എസ്. ഡി . 
2011 - 12 - കോട്ടയം ആർ. ഐ . റ്റി . - ൽ സിവിൽ 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്ലോക്ക്, പുരുഷ ഹോസ്റ്റൽ, 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബ്ലോക്ക് എന്നിവയുടെ 
അങ്കണവും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുക - 
- 75,000 

1, 900 
- 22/ എ . ഇ . ഇ . ബി.എൽ. കെ . റ്റി. എം . എസ്. ഡി . 
2011 - 12 - കോട്ടയം ആർ. ഐ . റ്റി.- ൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് 
കെട്ടിടം, ഹൈഡാളിക് ലാബ്, മെക്കാനിക്കൽ 
ബ്ലോക്ക്, കാന്റീൻ എന്നിവയുടെ അങ്കണവും 
പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുക - 75,000 

1,900 
8 23/ എ . ഇ . ഇ . ബി. എൽ. കെ . റ്റി. എം . എസ്. ഡി. 

2011 - 12 - - കോട്ടയം പി . ഡബ്ല . ഡി. റെസ്റ്റ് 
ഹൗസിന്റെ പരിസരവും ഓടയുംവൃത്തിയാക്കുക 
തുടങ്ങിയവ - - 50,000 

1,300 
24/ എ . ഇ . ഇ . ബി. എൽ. കെ . റ്റി. എം . എസ്. ഡി. 
2011- 12 - വാഴൂർ ഗവൺമെന്റ് പ്രസ്സിന്റെ 
അങ്കണവും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുക 
തുടങ്ങിയവ - 75,000 

1, 900 
10 25/ എ . ഇ . ഇ . ബി.എൽ. കെ . റ്റി. എം . എസ്. ഡി. 
2011- 12 - - വ്യവസായവകുപ്പ്- ചങ്ങനാശ്ശേരി 
സി .എഫ്.എസ്. സി.- ൽ വിവിധ കെട്ടിടങ്ങളുടെ 
പുതുക്കിപണിയൽ സെൻട്രൽ സ്റ്റോറിന്റെ തറ 
ഉയർത്തൽ, ഗില്ലിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, 
കിണർ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയവ - - 2,31,000 5, 800 


ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് ബിൽഡിംഗ്സ് 
ആന്റ് ലോക്കൽ വർക്സ്, 

( ഒപ്പ്) 
തിരുവനന്തപുരം. 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


[ നമ്പർ 3/ എ . ഇ . ഇ ./ 2011- 12) 


നമ്പർ ഡി . ബി . 534 /05. 

2011 ജൂൺ 13. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കോട്ടയം ബിൽഡിംഗ്സ് സബ് 
ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 5 - 7 - 2011 -ാം തീയതി 4 മണിവരെ 
അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത് 
ക്രമ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 
( 1) - ( 2 ) 

- ( 3 ) 


1 16 / എ . ഇ . ഇ . ബി . എൽ. കെ . റ്റി. എം . എസ് . ഡി. 

2011 - 12 - മണിമല പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ വിശ്രമ 
മുറിയുടെ ചോർച്ച മാറ്റുക, സ്റ്റേഷൻ 
കെട്ടിടത്തിന് മുറി തിരിക്കുകമുതലായവ 
- 2,95, 000 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - ക്രമ നമ്പർ 1, 2 , 4 
ഇവയ്ക്ക് - 600 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3, 5, 6, 7 , 9 ഇവയ്ക്ക് 
- 400 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 8 - ന് - 300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 
10 - ന് - 500 + വാറ്റ്. 

കാലാവധി - ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 4 വരെയും 10 - നും 
- 3 മാസം, ക്രമനമ്പർ 5 മുതൽ 9 വരെ 1 മാസം. 


7 , 400 


5th JULY 2011 ] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


440 


( 1) 


(2 ) 


ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങളും ടെണ്ടർ ഷ ഡളും 
കരാ റു കാർക്ക് പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിന്റെ 
“ www. keralapwd.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽനിന്നും 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് 
ആ വ ശ്യ മായ മറ്റ് രേഖകൾ സഹിതം ഈ ഓഫീസിൽ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ നിശ്ചിത വില 
കോട്ടയം ബിൽഡിംഗ്സ് സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി 
ക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറാവുന്നവിധം ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റായി ദർഘാസിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാസ് ( പമാ ണ ത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്കു ക ളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
കൂടാതെ അംഗീകൃത ലൈസൻസ് ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് ഇതോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 
ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങളും ഡാറ്റും പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 
കൊറിയർ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുക യു ള്ളു . ദർഘാസ് 
സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും 
ബാ ധ ക മാ യി രി ക്കും . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ ഇ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിലും 
അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 


5 30/ എ . ഇ . ഇ . ബി. എൽ. കെ . റ്റി. എം. എസ്. ഡി. 

2011 - 12 - - പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ കോട്ടയം 
ഉപവിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ ഓഫീസ് മുറിയും 

ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്കും നിർമ്മിക്കുക - - 3,00 ,000 7,500 
- 31/ എ . ഇ . ഇ . ബി. എൽ. കെ . റ്റി. എം . എസ്. ഡി. 

2011 - 12 - ടി കോട്ടയം ആർ. ഐ . റ്റി. - ൽ 
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കിലെ ഹാർഡ്വെയർ 

മൈക്രോപ്രോസസർ ലാബിൽ സിറാമിക് 
ഫ്ളോർ നിർമ്മിക്കുക, മുറി തിരിക്കുക 
തുടങ്ങിയവ - - 2,85,000 

7 , 150 
32 / എ . ഇ . ഇ . ബി.എൽ. കെ . റ്റി . എം . എസ്. ഡി. 
2011- 12 - ടി കോട്ടയം ആർ. ഐ . റ്റി.- ൽ പുരുഷ 

ഹോസ്റ്റലിന് സിറാമിക് ഫ്ളോർ നിർമ്മിക്കുക, 
ജലവിതരണ - സാനിട്ടറി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവ - 2,80,000 

7 , 000 
8 33/ എ . ഇ . ഇ . ബി. എൽ. കെ . റ്റി. എം . എസ്. ഡി. 

2011 - 12 - ടി കോട്ടയം ആർ. ഐ . റ്റി. - ൽ 
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ 
ലാബ് I, II, III , കമ്പ്യൂട്ടർ മുറി 204, ലൈബറി 
മുറി തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് സിറാമിക് ഫ്ളോർ 
നിർമ്മിക്കുക, ടോയ്ലറ്റിന് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
മുതലായവ - - 2,80 ,000 

7 , 000 
9 34/ എ . ഇ . ഇ . ബി. എൽ. കെ . റ്റി. എം. എസ്. ഡി. 
2011 - 12 - ടി കോട്ടയം ആർ. ഐ . റ്റി .- ൽ വനിതാ 
ഹോസ്റ്റലിന് കിഴക്കേ അറ്റത്തുള്ള ടോയ്ലറ്റിന് 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ (പുതിയ ബ്ലോക്ക്) - 
- 2,75,000 

6 ,900 


| [ നമ്പർ 4/ എ . ഇ . ഇ./2011- 12 ) 
നമ്പർ ഡി . ബി . 534 / 05 . 

2011 ജൂൺ 17. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി കോട്ടയം ബിൽഡിംഗ് സ് 
സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 12 - 7 - 2011 -ാം തീയതി 
4 മണിവരെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത് 
ദ്രവ്യം 


- ( 1) 


26 / എ . ഇ . ഇ . ബി. എൽ. കെ . റ്റി. എം . എസ്. ഡി. 
2011 - 12 - കോട്ടയം സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ 

സെല്ലാർ മുറി സമ്മേളന ഹാളായി മാറ്റുക, 
എസ്. പി . ഓഫീസിന്റെ കാർ പോർച്ചിന് 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യുക മുതലായവ 
3, 00 , 000 


10 35 / എ . ഇ . ഇ . ബി . എൽ. കെ . റ്റി. എം . എസ് . ഡി. 
2011- 12 - തിരുവത്തൂർജുവനൈൽ ഹോമിലെ 
കോമ്പൗണ്ടിൽ ടാഗോർ ബ്ലോക്ക് പഴയ 
കെട്ടിടത്തിന്റെ കിഴക്കേ അറ്റത്തുള്ള ബ്ലോക്കിന്റെ 
മുകളിലത്തെ ടെറസ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് 
അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 2,97,000 | 7 , 450 
36 / എ . ഇ . ഇ . ബി.എൽ. കെ . റ്റി. എം . എസ്. ഡി . 
2011 - 12 - തിരുവത്തൂർ ജുവനൈൽ ഹോമിലെ 
കോമ്പൗണ്ടിൽ നേതാജി ബ്ലോക്ക് കെട്ടിടത്തിന്റെ 
കൂരയ്ക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - - 3,00,000 

7 ,500 
- 37/ എ . ഇ . ഇ . ബി. എൽ. കെ . റ്റി. എം . എസ്. ഡി. 
2011-12 പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചങ്ങനാശ്ശേരി 
പൊതുമരാമത്ത് റോഡ്സ് സബ് ഡിവിഷന് 
കാർഷെഡ് നിർമ്മിക്കുക - - 2,30, 000 

5 ,750 


7 ,500 


2 27/ എ . ഇ . ഇ . ബി .എൽ. കെ . റ്റി . എം . എസ് . ഡി . 

2011 - 12- - കോട്ടയം എ . ആർ. ക്യാമ്പിൽ പ്രത്യേക 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ- - മണിയാർ 5 ബറ്റാലിയൻ 
ബി & ഡി കമ്പനി ഓഫീസർമാരുടെ മുറിക്ക് 
അധിക സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക - 
- 2, 99, 000 


7 ,500 
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3 28 / എ . ഇ . ഇ . ബി. എൽ. കെ . റ്റി. എം . എസ്. ഡി. 

2011 - 12 - പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - കോട്ടയം 
സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ തകർന്ന ചുറ്റുമതിലിന്റെയും 
പാരപ്പെറ്റിന്റെയും പുനർനിർമ്മാണം - 
- 3, 00 , 000 


38 / എ . ഇ . ഇ . ബി.എൽ. കെ . റ്റി. എം . എസ്. ഡി. 
2011 -12 - ടി ചങ്ങനാശ്ശേരി പൊതുമരാമത്ത് 
റോഡ്സ് സബ് ഡിവിഷന് ഓടിട്ട കൂര പുനർ 
നിർമ്മിക്കുക, പാർട്ടീഷൻ ജോലി ചെയ്യുക 
മുതലായവ - 3, 00,000 


7 ,500 


7 ,500 


29/ എ . ഇ . ഇ . ബി. എൽ. കെ . റ്റി. എം. എസ്. ഡി. 
2011 - 12 - കോട്ടയം പി. ഡബ്ല . ഡി. ക്വാളിറ്റി 
കൺട്രോൾ സബ് ഡിവിഷനിൽ പാർക്കിംഗ് 

ഷെഡ് നിർമ്മിക്കുക, മുറി തിരിക്കുക 
തുടങ്ങിയവ | 2,76 ,000 


ദർ ഘാസ് പമാണ ത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 12 - ന് 
500 + വാറ്റ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് - 600 + വാറ്റ്. 
കാലാവധി 3 മാസം. 


6 ,900 


5th JULY 2011 ] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


441 


- (1) 


( 2 ) 


3 12 / എഇഇഎൻ/ 2011- 12 - ടി - മൂന്നാർ കുമളി 

പാതയുടെ കി . മീ . 40 / 000- 50/ 000 ഭാഗങ്ങളിൽ 
ടി ടി ടി ടി - 3,00,000 


7 ,500 


7 , 500 


- ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങളും ടെണ്ടർ ഷ ഡളും 
ക രാ റു കാർക്ക് പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിന്റെ 
“ www. keralapwd .gov.in എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽനിന്നും 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് 
ആവ ശ്യ മായ മറ്റ് രേഖകൾ സഹിതം ഈ ഓഫീസിൽ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ നിശ്ചിത വില 
കോട്ടയം ബിൽഡിംഗ് സ് സബ് ഡിവി ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് 
എക് സി ക ട്ടീവ് എ ബി നീ യ ർക്ക് മാറാ വു ന്ന വിധം 
ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ദർഘാസിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേ 
ണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
കൂടാതെ അംഗീകൃത ലൈസൻസ് ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് ഇതോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 
ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങളും ഡാറ്റും പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 
കൊറിയർ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുക യു ള്ളു . ദർഘാസ് 
സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും 
ബാ ധ ക മാ യി രി ക്കും . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിലും 
അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 


4 13 /എഇഇഎൻ/ 2011- 12 - ടി - മൂന്നാർ കുമളി 

പാതയുടെ കി. മീ . 31 / 200 - 40 / 000 ഭാഗങ്ങളിൽ 

ടി ടി ടി ടി - - - 3,00,000 
- 5 14/എഇഇഎൻ/ 2011-12 - ടി --മൂന്നാർ കുമളി 

പാതയുടെ കി. മീ . 70/ 000 - 85 / 000 ഭാഗങ്ങളിൽ 

ടി ടി ടി ടി - ° 3,00, 000 
-- 15 | എഇ ഇ എൻ/ 2 011 - 12 - ടി - രാജാ ക്കാട് 

ചക്കളത്തിമേട് പാതയുടെ കി. മീ . 0/000 -10 /000 
ഭാഗങ്ങളിൽ ടി ടി ടി ടി - - - 2,50,000 


7 ,500 


6 ,250 


- 7 16 / എം ഇ എ ൻ / 2 011 - 12 - ടി - രാ ജാ ക്കാട് 

ചക്കളത്തിമേട് പാതയുടെ കി. മീ . 10 / 000 -19 / 000 
ഭാഗങ്ങളിൽ ടി ടി ടി ടി - - 3,00,000 


7 ,500 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
പി . ഡബ്ലൂ . ഡി ബിൽഡിംഗ്സ് - അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
സബ് ഡിവിഷൻ, കോട്ടയം. 

- എഞ്ചിനീയർ. 


7 , 500 


8 17 / എം ഇ എ ൻ / 2 011 - 12 - ടി - കുഞ്ചിത്തണ്ണി 

ഖജന പാറ പാതയുടെ കി . മീ . 0 / 360 - 15 400 
ഭാഗങ്ങളിൽ ടി ടി ടി ടി -- - 3, 00, 000 
18 / എം ഇ എ ൻ / 2 011 - 12 - ടി - രാ ജാ ക്കാട് 

പൊൻമുടി പാതയുടെ കി . മീ . 0/ 000 - 6/ 800 
ഭാഗങ്ങളിൽ ടി ടി ടി ടി - - - 2,50,000 


- 6,250 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


10 


നമ്പർ ഡി . ബി . 372/ 1990 . 


2011 ജൂൺ 17. 


19 / എൻ ഇ എ ൻ / 2 011 - 12 - ടി - ശാന്തൻപാറ 

പൊട്ടൻകാട് പാതയുടെ കി . മീ . 0 / 000 - 12/ 875 
ഭാഗങ്ങളിൽ ടി ടി ടി ടി - - - 2,00 ,000 


5 , 000 


11 


-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് 
നെടുംകണ്ടം നിരത്ത് ഉപ വി ഭാഗം, അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


20 / എംഇഎൻ/ 2011 - 12 - ടി - രാജാ ക്കാട് 
എല്ലക്കൽ പാത യുടെ കി . മീ . 0/ 000 - 7 / 100 
ഭാഗങ്ങളിൽ ടി ടി ടി ടി - - 2,00,000 


5 , 000 


ക്രമ 
നമ്പർ 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 

- ( 2) 


- 21 / എ ഇ ഇ എൻ/ 2011 - 12 - ടി - രാജാ ക്കാട് 
മാങ്ങാത്തൊട്ടി പാതയിൽ ടി ടി ടി ടി 
- 75,000 


1,900 


( 1 ) 


| ( 3 ) 


2011- 12 വർഷത്തെ 13 -ാം ധനകാര്യകമ്മീഷൻ വേലകൾ 


13 22 / എൻ ഇ എൻ/ 2011- 12 - ടി - എസ്ഡീസ് 

ബംഗ്ളാവ് തിരുവ് മുതൽ പെരിയകനാൽ 
ഫാക്ടറി പാത യിൽ ടി ടി ടി ടി 
- 75 ,000 


1, 900 


14 23/ എഇഇഎൻ/ 2011 - 12 - ടി - ശാന്തൻപാറ 

പേത്തൊട്ടി പാത യിൽ - ടി ടി ടി ടി 
- 75,000 


1, 900 


1 10 /എഇഇഎൻ/ 2011 - 12 - വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
മൂന്നാർ കുമളി പാതയുടെ കി . മീ . 60 / 000 
70/ 000 ഭാഗങ്ങളിൽ ഓടകളും കലുങ്കുകളും 
വൃത്തിയാക്കുക, പാതയരികുകൾ കാട്ടുകല്ലുകളും 
മണ്ണും കൊണ്ട് ബലപ്പെടുത്തുക, നഷ്ടപ്പെട്ടതും 
പുതിയതുമായ കി മീ . കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുക, 
കിമീ. കല്ലുകളിലും കൈവരികളിലും ചായം 
തേയ്ക്കു ന്ന തുൾപ്പെടെയുള്ള വേലകൾ 
- 3, 00,000 


15 24 / എഇഇഎൻ 2 011 - 12 - ടി - ചേറ്റു കുഴി 

കൂട്ടാർ പാത യിൽ - ടി ടി ടി ടി 
- 2 , 00 ,000 


5 , 000 


7 ,500 


16 


2 11/ എഇഇഎൻ/ 2011 - 12 - ടി - മൂന്നാർ കുമളി 

പാതയുടെ കി . മീ . 50 /000 - 60 / 000 ഭാഗങ്ങളിൽ 
ടി ടി ടി ടി - - 3, 00,000 


-- 25 / എഇഇഎൻ/ 2011- 12 - ടി - വണ്ടൻമേട് 

കമ്പംമെട്ട് പാതയുടെ കി . മീ . 0 / 000 - 11/ 200 
ഭാ ഗ ങ്ങ ളി ൽ – ടി ടി ടി ടി 
- 3,00, 000 


7 , 500 


| 7,500 
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28 


37 / എം ഇ എ ൻ | 2 011 - 12 - നടു ം ക ണ്ട 
ക്വാർട്ടേഴ്സ് പാതയിൽ ഉപരിതല ടി ടി - - 
- 1, 50, 000 


3 ,750 


17 26/ എം ഇ എൻ/ 2011 - 12 - വാർഷിക അറ്റകുറ്റ 

പ്പണികൾ - വണ്ടൻമേട് ടൗൺ പാത യുടെ 
കി . മീ . 0 / 0 0 0 - 1/ 8 0 0 ഭാഗ ങ്ങ ളിലും 
വണ്ട ൻ മേട് കട്ട പ്പന പാത യു ടെ കി . മീ . 
0 / 0 0 0 - 5 / 5 6 0 ഭാ ഗ ങ്ങ ളിലും - ഓടകളും 
കലുങ്കുകളും വൃത്തിയാക്കുക, പാതയരികുകൾ 
കാട്ടുകല്ലുകളും മണ്ണുംകൊണ്ട് ബലപ്പെടുത്തുക, 
നഷ്ടപ്പെട്ടതും പുതിയതുമായ കിമി കല്ലുകൾ 
സ്ഥാപിക്കുക, കിമീ കല്ലുകളിലും കൈവരി 
കളിലും ചായം തേയ്ക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള 
വേലകൾ - 2,00,000 


29 38 | എം ഇ എ ൻ | 2 011 - 12 - രാ ജാ ക്കാ ട് 

മാങ്ങാത്തൊട്ടി പാതയിൽ ഉപരിതല ടി ടി - 
- 1,50,000 


3 ,750 


30 39 / എം ഇ എ ൻ / 2 0 11 - 12 - ശാ ന്ത ൻ പാ റ 

പേത്തൊട്ടി പാതയിൽ ഉപരിതല ടി ടി 
- 1, 50 ,000 


3 ,750 


5,000 


31 4 0 / എം ഇ എ ൻ | 2 011 - 12 - എ സ് ഡീ സ് 

ബംഗ്ളാവ് തിരുവ്മുതൽ പെരിയകനാൽ 
ഫാക്ടറി പാത യിൽ ഉപരിതല ടി ടി 
- 2,00,000 


5 , 000 


18 27 / എം ഇ എൻ/ 2011 - 12 - മൂന്നാർ കുമിളി 

പാതയുടെ കി . മീ . 63 /000 -66/ 000 ഭാഗത്ത് 
ഉപരിതല അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ( നിലവിലെ 
ബീയെം ബീസി പതലം) പുനരുദ്ധാരണ 

വേലകളുൾപ്പെടെയുള്ള വേലകളും 3,00, 000 
19 28/ എഇഇഎൻ/ 2011- 12 - മൂന്നാർ കുമളി 

പാതയുടെ കി. മീ . 66 / 200 - 70 / 000 ഭാഗത്ത് - 
ടി ടി - 3,00,000 


7 , 500 


7 ,500 


32 41/ എൻ ഇ എ ൻ | 2 011 - 12 - വ ണ്ട ൻ മ ട് 

കമ്പംമെട്ട് പാതയുടെ കി . മീ . 0 / 000 -11/ 200 

ഭാഗങ്ങളിൽ ഉപരിതല ടി ടി - - 3, 00 ,000 
- 4 2 | എം ഇ എ ൻ | 2 0 11 - 12 - വ ണ്ട ൻ മ ട് 

കട്ട പ്പന പാതയുടെ കി . മീ . 0 / 000 - 5 / 500 
ഭാഗങ്ങളിൽ ഉപരിതല ടി ടി - - 3, 00 , 000 


7 ,500 


7 , 500 


7 ,500 


7 , 500 


- 4 3 / എൽ ഇ എ ൻ / 2 0 11 - 12 - ചറ്റു കു ഴി 
കൂട്ടാർ പാത യിൽ കി . മീ . 2 / 2 00 - 5 / 49 0 , 
7 / 510 - 8 / 100 , 9 / 600 - 10 / 600 ഭാഗ ങ്ങ ളിൽ 

ഉപരിതല ടി ടി - - 3,00,000 
- 4 4/ എം ഇ എ ൻ | 2 011 - 12 - 13 / 1 ക ഡീ 

പാതയിൽ കി . മീ . 0 / 000 - 3 / 600 ഭാഗങ്ങളിൽ 

ഉപരിതല ടി ടി - 3,00,000 
- 45 / എം ഇ എൻ/ 2 011 - 12 - 13 / 4 കെ ഡീ 

പാതയിൽ കി . മീ . 0/ 000 - 5 / 850 ഭാഗങ്ങളിൽ 
ഉപരിതല ടി ടി - 3,00,000 


7 ,500 


2 0 2 9 | എൽ ഇ എ ൻ / 2 011 - 12 - തൂ ക്കു പാലം 

കമ്പംമെട്ട് പാതയുടെ കി . മീ . 0 / 000 - 5/ 000 
ഭാഗത്ത് ഉ പ രി തല അറ്റകുറ്റ പ്പ ണികളും 
പു ന രു ദ്ധാ രണ വേല ക ളുൾപ്പെ ടെയുള്ള 
വേലകളും - - 3,00 ,000 
30/ എൻ ഇ എ ൻ / 2 011 - 12 -- തൂക്കു പാ ലം 
കമ്പംമെട്ട് പാതയുടെ കി . മീ . 5 / 000 - 9 / 500 

ഭാഗത്ത് - ടി - 3,00,000 
22 31/ എം ഇ എൻ 2 011 - 12 - മൂന്നാർ കുമളി 

പാതയുടെ കി . മീ . 31/ 200 - 40 / 000 ഭാഗത്ത് 
ഉപരിതല അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ( നിലവിലെ 
ബീയെം ബീസി പതലം) പുനരുദ്ധാരണ 
വേലകളുൾപ്പെടെയുള്ള വേലകളും - 

3,00 ,000 
23 32/ എം ഇ എ ൻ / 2011- 12 - മൂന്നാർ കുമളി 

പാതയുടെ കി . മീ. 40/ 000 -50/ 000 ഭാഗത്ത് - 
ടി ടി - 3,00,000 


7 , 500 


7 ,500 


7 ,500 


- 37 46/ എഇഇഎൻ/ 2011- 12 -- കൂട്ടാർ എടത്തറമുക്ക് 

പാമ്പുമുക്ക് പാതയുടെ കി. മീ . 1/000 ഭാഗത്ത് 
റാമ്പ് നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ 
വേലകളും - 1,70, 000 


4 ,250 


7 , 500 


38. 


24 


33/ എഇഇഎൻ/ 2011- 12 -- കല്ലാർ രാമക്കൽമേട് 
പാത യുടെ കി . മീ . 2 / 300 - 6 / 000 ഭാഗത്ത് 
ഉപരിതല അറ്റകുറ്റപ്പണികളും പുനരുദ്ധാരണ 

വേല ക ളുൾപ്പെ ടെയുള്ള വേലകളും 
- 2, 50,000 


2011 - 12 വർഷത്തെ സാധാരണ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
- 47/ എഇഇഎൻ/ 2011- 12 - വാർഷിക അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ- കല്ലാർ രാമക്കൽമേട് പാതയുടെ 
കി . മീ . 0/ 000 - 12 / 750 ഭാഗങ്ങളിൽ ഓടകളും 
കലുങ്കുകളും വൃത്തിയാക്കുക, പാതയരികുകൾ 
കാട്ടുകല്ലുകളും മണ്ണുംകൊണ്ട്ബലപ്പെടുത്തുക, 
നഷ്ടപ്പെട്ടതും പുതിയതുമായ കി. മീ കല്ലുകൾ 
സ്ഥാപിക്കുക, കി. മീ കല്ലുകളിലും കൈവരി 
കളിലും ചായം തേയ്ക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള 
വേല കൾ - - - 2, 00 ,000 


6 ,250 


6 , 250 


5 , 000 


25 34 / എഇഇഎൻ/ 2011- 12 -- കല്ലാർ രാമക്കൽമേട് 

പാതയുടെ കി. മീറ്റർ 7 / 000 - 12 / 750 ഭാഗത്ത് 
ടി - 2, 50,000 
35 / എം ഇ എൻ/ 2011 - 12 - ആശാ രി ക്ക വല 
മന്നാക്കുടി പാതയുടെ കി. മീറ്റർ 0/ 050 - 3/ 400 
ഭാഗത്ത് ഉപരിതല ടി ടി 3,00,000 


26 


39 


- 48 / എം ഇ എൻ/ 2011 - 12 - ടി തൂക്കു പാലം 

കമ്പംമെട്ട് പാതയുടെ കി . മീ . 0/ 000 - 10 / 750 
ഭാഗങ്ങളിൽ ടി ടി ടി ടി - - - 2,00,000 


7 ,500 


5 ,000 


27 


40 


3 6 / എൻ ഇ എ ൻ / 2 011 - 12 - മു ണ്ട യ രു മ 

കോമ്പയാർ ഉടുമ്പൻചോല പാതയുടെ കി. മീ . 
0/ 000-2/300 ഭാഗത്ത് ഉപരിതല ടി ടി - 
- 1,00 ,000 


- 49/ എംഇഎൻ/ 2011 - 12 - ടി മേലേ ചിന്നാർ 
മഞ്ഞപ്പാറ നെടുംകണ്ടം പാതയുടെ കി . മീ . 
0/ 000 - 14/ 500 ഭാഗങ്ങളിൽ ടി ടി ടി ടി 
- 2,50, 000 


2 ,500 


6 ,300 
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41 50/ എഇഇഎൻ/ 2011 - 12 - വാർഷിക അറ്റകുറ്റ 

പ്പണികൾ- ഏഴാം മൈൽ ചേമ്പളം പാതയുടെ 
കി . മീ . 9/ 964 - 18 / 030 ടി ടി ടി ടി - 
- 2, 00 , 000 


- 64 | എഇഇഎൻ/ 2011 - 12 - ടി 8 -ാം മെൽ 

കേഡീ പാതയിൽനിന്നും ചെല്ലാർകോവിൽ 
വരെയുള്ള പാതയിൽ ടി ടി ടി ടി - - - 1,50,000 


3, 800 


5 , 000 


42 51 /എഇഇഎൻ/ 2011 -12 - നെടുംകണ്ടംതാന്നിമൂട് 

പാതയുടെ കി. മീ . 0/ 000 -1/ 700 ടി ടി ടി 
- 90 ,000 


56 65/ എ ഇ ഇ എൻ/ 2011-12 - ടി - 13/ 4 കേഡീ 

പാതയുടെ കി. മീ . 0/ 000 - 5 / 850 ഭാഗങ്ങളിൽ - 
ടി ടി ടി ടി - 1,50 ,000 


3, 800 


2 ,300 


57 


43 


- 66/ എഇഇഎൻ/ 2011- 12 - ടി മൂന്നാർ കുമളി 

പാതയുടെ കി . മീ . 85/ 000 - 99 / 000 ഭാഗങ്ങളിൽ 
ടി ടി ടി ടി - 3, 00,000 


7 ,500 


52/ എഇഇഎൻ/ 2011 - 12 - ടി -മുണ്ട യ രുമ 
കോമ്പ യാർ ഉടു മ്പൻചോല പാത യു ടെ 
കി . മീ . 0 / 000 - 2/ 350 ഭാഗങ്ങളിൽ ടി ടി ടി 
- 75, 000 


1, 900 


44 53/ എം ഇ എൻ/ 2011- 12 - ടി - നെടുംകണ്ടം 

ക്വാർട്ടേഴ്സ് പാതയുടെ കി . മീ . 0 / 000 - 1/ 000 
ഭാഗങ്ങളിൽ ടി ടി ടി ടി - - - 1, 00,000 


2 ,500 


45 54 / എഇഇഎൻ/ 2011 - 12 - ടി - കൽകൂ ന്തൽ 

കു മ്പള പാത യുടെ കി . മീ . 0 / 000 - 3/ 000 
ഭാഗങ്ങളിൽ ടി ടി ടി ടി - 75,000 


1,900 


46 55 / എഇഇഎൻ/ 2011- 12 - ടി - ആശാരിക്ക്വല 

മന്നാക്കുടി പാതയുടെ കി . മീ . 0/ 000 - 5/ 400 
ഭാഗങ്ങളിൽ ടി ടി ടി ടി - 2,00,000 


5 ,000 


47 56 / എഇഇഎൻ/ 2011- 12 - ടി - പൂപ്പാറ കുമ്പപ്പാറ 

പാതയുടെ കി . മീ . 0 / 000 - 11/ 675 ഭാഗങ്ങളിൽ 
ടി ടി ടി ടി -- - 2,00, 000 


5 , 000 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില – ക്രമനമ്പർ 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 16 , 18, 19 , 20 , 21, 22 , 23, 26, 32, 33 , 34, 35, 36, 51, 
57 , ഇവയ്ക്ക് - 625 , കമനമ്പർ 6 , 9, 24, 25 , 40 ഇവയ്ക്ക് 
- 521, ക്രമനമ്പർ 10 , 11, 15, 17 , 28, 29, 30 , 31 , 37 , 38, 39, 41, 
46 , 47 , 48 , 49, 52, 53 , 54 , 55, 56, ഇവയ് ക്ക് - 418 , 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് - 313 . 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും - കമ നമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ 
19 - 7 - 2011, 3 മണിവരെ, കമനമ്പർ 10 മുതൽ 28 വരെ 
20 - 7 - 2011, 3 മണിവരെ, കമനമ്പർ 39 മുതൽ 57 വരെ 
21- 7 - 2011, 3 മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും ക്രമനമ്പർ 
1 മുതൽ 9 വരെ 19 - 7 - 2011, 4 മണി, ക്രമനമ്പർ 10 മുതൽ 
38 വരെ 20 - 7 - 2011, 4 മണി, ക്രമനമ്പർ 39 മുതൽ 57 വരെ 
21 - 7 - 2011, 4 മണി. 

- 1. ദർഘാസ് ഫോറവും ഷെഡ്യൂളും പൊതുമരാമത്ത് 
Volgo pomoglo mlmjo (www .keralapwd.gov . in ). 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതും പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് 
മറ്റ് അ വശ്യ രേഖ കൾ സഹിതം ഈ ആ ഫീ സിൽ 
സ . ഉ .( ആർ. ഡി.) നമ്പർ 1245 / 2010 , പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
തിരു വ നന്ത പുരം തീയതി 2 - 8 - 2010 പ്രകാരം നിശ്ചിത 
സമയത്തിന് മുമ്പായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. 

- 2. ദർഘാസ് ഫാറവില അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ നെടുംകണ്ടത്ത് മാറാവുന്നവിധം 
ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ദർഘാസിനൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫാറവിലയായി ചെക്കോമറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള 
ഒടുക്കലുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ തപാൽ 
അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത കൊറിയർ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുക 
യുള്ളൂ. 
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57 / എഇഇഎൻ/ 2011 - 12 - ടി -പുത യൽ പാറ 
രാജാക്കാട് പാതയുടെ കി . മീ . 0/ 500 - 11/ 600 
ഭാഗങ്ങളിൽ ടി ടി ടി ടി - 2, 00 ,000 


5 ,000 
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58 / എംഇഎൻ/ 2011 - 12 - ടി -വെള്ളത്തൂവൽ 

പൊൻമുടി പാതയുടെ കി . മീ . 0 / 700 - 5/ 700 
ഭാഗങ്ങളിൽ ടി ടി ടി ടി 1,50 ,000 


3 ,800 


1,900 


7 ,500 


50 59 /എഇഇഎൻ/ 2011 - 12 - ടി - പെരിയകനാൽ 

മുട്ടുകാട് പാതയുടെ കി. മീ . 0/ 000 - 5/ 000 

ഭാഗങ്ങളിൽ ടി ടി ടി ടി - 75,000 
51 60 / എഇ ഇ എ ൻ / 2011- 12 - ടി - ബാലഗാം 

പുളിയൻമല പാതയുടെ കി. മീ . 0/ 000 -8 / 200 

ഭാഗങ്ങളിൽ ടി ടി ടി ടി - - - 3,00,000 
52 6 1/ എ ഇ എ ൻ / 2 011- 12 - ടി - പുളിയൻമല 

കമ്പംമെട്ട് പാതയുടെ കി . മീ . 0 / 000 -5 / 900 , 
7 / 910 - 12 / 260 ഭാഗങ്ങളിൽ ടി ടി ടി ടി - - 

- 2 ,00, 000 
53 62/ എഇ ഇ എ ൻ / 2011- 12 - ടി - 13 /2 കേഡീ 

പാത മുതൽ 1/2 ചെല്ലാർകോവിൽ പാതയിൽ 
കി. മീ . 0/ 000 -3 / 600 ഭാഗങ്ങളിൽ ടി ടി ടി 
ടി - 1,50, 000 


- 3. പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട കാലാവധി നാല് 
മാസമാകുന്നു . 


5 ,000 


3 ,800 


- 4. ക രാ റു കാ രുടെ യോഗ്യത എ , ബി , സി , ഡി 
രജിസ്ട്രേഷനാണ്. 

5. കരാറുകാരുടെ രജിസ്ട്രേഷന്റെ പകർപ്പ് ദർഘാസി 
നൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
- 6. ദർഘാസിനൊപ്പം ആവശ്യമായ മുദ്രപത ത്തിൽ 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയഥാവിധി പൂരിപ്പിച്ചും മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 
രേഖകളും ചേർത്ത് സമർപ്പിക്കാത്തപക്ഷം ടി ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
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63 / എഇഇഎൻ/ 2011 -12 ടി രാമക്കൽമേട് കമ്പംമെട്ട് 
പാതയുടെ കി. മീ . 0/ 000 - 6/ 350 ഭാഗങ്ങളിൽ 
ടി ടി ടി ടി - - 1,50,000 


3, 800 


5th JULY 2011 ] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


444 


നിരതദ്രവ്യം 


ദർഘാസ് സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ 
നിബ ന്ധ ന കളും ഇതിനും ബാ ധ ക മാ ണ് . കൂടു തൽ 
വിവ ര ങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തി ദിന ങ്ങ ളിൽ ഈ ആഫീസിൽ 
അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
ഉദദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 


50,000 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
നിരത്ത് ഉപവിഭാഗം, 
നെടുംകണ്ടം, ഇടുക്കി. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ. 


1 1/എസ് . ഇ . ജെ . ഇ . കെ . എം / 2011 -12- ആലപ്പുഴ 

ജില്ലാ കോടതിയിൽ ബ്ലോക്ക് A കെട്ടിടത്തിന് 

ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം - 26,27,360 
2 2/എസ്. ഇ . ജെ .( ഇ . കെ . എം / 2011-12 - തിരുവല്ലയിൽ 

നീതിന്യായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ക്വാർട്ടേഴ്സ് 
നിർമ്മാണം. - - 25 ,46 , 727 


50 , 000 


RE - TENDER NOTICE 
No. DB-1/ 2007-08 ( Vol . II). 

9th June 2011 . 
Sealed competitive tenders are invited by the 
undersigned for and on behalf of the Governer of 
Kerala of the work from the approved registered 
contractors of PWD by Registered Post or Speed Post up 
to 4 p .m . on 7 -7 - 2011. The tenders will be opened on 
7 -7 -2011 at 4 .30 p.m . The tender form and schedule can 
be downloaded from the PWD website 
(keralapwd. gov.in ). The cost of tender schedule shall be 
remitted by Bank D . D . Any other mode of payment 
shall not be admitted. 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ( വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ) - 
ക്രമനമ്പർ 1- ന് - 4, 162, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് - 4,058. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 12 മാസം. 
കരക്കുകാരുടെ വിഭാഗം " ബി യും " എ യും ക്ലാസ്സ്. 

ദർ ഘാസ് പമാ ണ ങ്ങളുടെ വില സൂപ ണ്ടിംഗ് 
എൻ ജി നീയറുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് ഡി . ഡി . എടുത്ത് 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പണമോ ചെക്കോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ദർഘാസുകൾ 
സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും 
ബാധകമാ യിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തി 
ദി വ സ ങ്ങ ളിൽ ഇ ആ ഫീസിൽ നിന്നും അന്വേ ഷിച്ച് 
അറിയാവുന്നതാണ്. 


EMD 


Sl . 
No. 


Tender No. and Name of 
Work with Estimate PAC 


Office of the Superintending 
Engineer, 
PWD Judicial Buildings 
Circle, Edappally, Cochin -24 . 


( Sd.). 
Superintending Engineer. 


1 1 / SE.J/EKM/ 2011- 12 - Construction of 

Compound wall for A Block Building at 
District Court compound Alappuzha 

- 26,27,360 
2 2 /SEJ/EKM / 2011- 12 — Construction of 

Judicial Officer s quarters at Thiruvalla 
s 25, 46, 727 


- 50, 000 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


50 ,000 


Cost of tender form — ^ 4 , 162 including, VAT for 
Sl. No .1 and - 4,058 including VAT for Sl. No. 2 . 


Time of completion — 12 months . 
Class of Registration - " B and above. 

All conditions prevailing in PWD regarding tenders 
are applicable to this tender also . Further details required 
can be had from this office during working hours. 


നമ്പർ ഡി . ബി . ( റ്റി .എൻ) 3 / 2011- 12. 

2011 ജൂൺ 10 . 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ( റോഡ്സ് വിഭാഗം), മൂവാറ്റുപുഴ 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് കേരള പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും 19 - 7 - 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ദർഘാസ് 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച 
കവറുകളിൽ മൽസരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30 മണിക്ക് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 
മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ ദർഘാ സു കൾ തുറന്നു പ രി ശോ ധിക്കുന്നതാണ്. 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിതദിവസം അവധി ആയാൽ 
അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം നിശ്ചിത സമയം വരെ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

പേരും അടങ്കൽ തുകയും 


-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
നീതിന്യായകെട്ടിടവിഭാഗം, ഇടപ്പള്ളി, എറണാകുളം താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
അംഗീ ക ത ക രാ റു കാ രിൽനിന്നും മത്സ രസ്വഭാ വമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയോ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴിയോ 
( കൊറിയർ സ്വീക രിക്കു ന്ന തല്ല ) 7 - 7 - 2011 - ന് 4 മണിക്കു 
മുൻപായി കിട്ടത്തക്ക വിധത്തിൽ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . 
ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം ഹാജരാകുന്ന കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 4.30 മണിക്കു തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങൾ കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വെബ് സൈറ്റിൽ 
നിന്നും (keralapwd.gov.in ) ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 


- ഉപരിതലം പുതുക്കൽ വേലകൾ 2011- 12 
- 1 32/ ഇഇ /2011 -12 - നിരവത്ത് ടെമ്പിൾ റോഡിന്റെ 

പുനരുദ്ധാരണം (മഴുവന്നൂർ പഞ്ചായത്ത്) - 
- 7, 50 ,000 

| 18 ,750 
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( 1) ( 2 ) 

വൈകു ന്നേരം 4 മണിവരെ നിശ്ചിത യോഗ്യ ത യുള്ള 

അംഗീകത കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും 
എം . എൽ. എ . എസ്. ഡി. എഫ്. 

പ വ്യത്തിയുടെ പേരു വി വാരം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം 
2 33 / ഇഇ / 2011 - 12 - കാവുംപുറം- റേഷൻകവല 

രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്രവച്ച മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
തൊടാപറമ്പ് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം 

ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത തീയതിക്കും 
- 4,20,000 

സമ യ ത്തി നകവും തപാൽ മാർഗ്ഗം സ്വീകരിക്കു ന്ന താ ണ്. 
10 , 500 

അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30 - ന് താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
3 34 / ഇഇ/ 2011- 12 - അരിയൻ പാടം - കനാൽ 

ഓഫീസറോ അദ്ദേഹം അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തുന്ന മറ്റ് 
ബണ്ട് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം 

ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
- 6,60,000 

16, 500 ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 
4 35 / ഇള / 2011- 12 - പോഞ്ഞാശ്ശേരി- നായർ 

കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
പീടിക ലിങ്ക് റോഡ് കി . മീ. 0/000 മുതൽ 

നമ്പർ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
0/650 വരെ പുനരുദ്ധാരണം - - 4,10,000 

10 ,250 

അടങ്കൽ തുകയും 

4/ എഇഇബിഎൽപിബിവിആർ/ 2011- 12 
ദർഘാസ് പമാ ണത്തിന്റെ വില ക മ ന മ്പർ 1- ന് 

പെരുമ്പാവൂർ പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട 
- 1,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - നും 4 - നും - 900 + വാറ്റ്, 

വിഭാഗത്തിന്റെ പോർച്ചിന്റെ ഫ്ളോറിംഗും 
ക്രമനമ്പർ 3- ന് - 1,400 + വാറ്റ്. 

റെക്കോർഡ് മുറി ഉണ്ടാക്കലും-- - 75,000 

1, 900 
കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ്സ് " സി - യും അതിനുമുകളിലും. 

5 / എഇഇബിഎൽപിബിവിആർ/ 2011- 12 

പെരുമ്പാവൂർ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നി 
പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി 6 മാസം. 

ക്കിലെ CDTP ഓഫീസിന്റെ അത്യാവശ്യ 

അറ്റകുറ്റപ്പണികളും മൂത്രപ്പുരയുടെയും 
ടെണ്ടർ ഫോമും ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളും കരാറുകാർക്ക് 

പ്രധാന കെട്ടിടത്തിന്റെയും ഇടയിൽ 
പൊതു മ രാ മ ത്ത് വകു പ്പിന്റെ വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും 

ഇന്റർ ലോക്കിംഗ് ടൈൽസ് ഇടലും (പുനർ 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ ദർഘാസ്) - - 70,000 

1,750 
ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ 

- 6 / എഇഇബിഎൽപിബിവിആർ/ 2011- 12 
സമർപ്പിക്കാവുന്നതുമാണ്. 

പെരുമ്പാവൂർ റോഡ്സ് സബ് ഡിവിഷൻ 
-- ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ നിശ്ചിത വില ബന്ധ പ്പെട്ട 

ഓഫീസിന്റെ അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
- 70, 000 

1,750 
എഞ്ചിനീയർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ, മൂവാറ്റുപുഴ 
ബ്രാഞ്ചിൽ മാറാവുന്ന വിധം ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 400 + വി. നി . 
ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 45 ദിവസം. 
വില യായി ചെക്കു കളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ത ര ത്തിലുള്ള 

- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു രേഖകളും താഴെ പറയുന്ന 
ഒടുക്കലുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ടെണ്ടറുകളും ഡാറ്റും 

- കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും ദർഘാസ് തീയതിക്ക് 7 ദിവസം മുൻപ് 
രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്/ സർക്കാർ അംഗീകൃത കൊറിയർ എല്ലാ പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിലും ദർഘാസ് തീയതി പകൽ 
വഴി മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളു . കരാ റു കാരുടെ 1 മണി വരെയും ലഭിക്കുന്നതാകുന്നു . നിശ്ചിത വില ( മടക്കി 
രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡിന്റെ ശരിപ്പകർപ്പ് ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം 

കൊടുക്കാത്തത്) രൊക്കം പണമായോ മണിയോർഡറായോ 
വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ഫോറം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

നിരതദവ്യം ട്രഷറിയിലോ അംഗീകൃത ബാങ്കു ക ളിലോ 
- കേരള പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ താഴെ പറയുന്ന ഓഫീസർക്ക് 
സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. പിൻവലിക്കാൻ വേണ്ടി അധികാരം രേഖപ്പെടുത്തി സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് 

ഒപ്പിട്ട രസീതുകൾ മാത്രമേ അംഗീകരിക്കപ്പെടുക യു ള്ളു . 

ദർഘാസ് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടു ള്ള ത ല്ല . ദർഘാ സു 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

കളോടൊപ്പം - 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും 
കാര്യാലയം 

ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയില്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ 

തിര സ് ക രി ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസുകളെ സംബ ന്ധിച്ച് 
( റോഡുകളുടെ വിഭാഗം), 

(ഒപ്പ്) 

ഡിപ്പാർട്ടു മെ ന്റിൽ നില വിലുള്ള എല്ലാ ചട്ട ങ്ങളും 
മൂവാറ്റുപുഴ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 

വ്യവ സ്ഥ കളും ഈ ദർഘാ സു കൾക്കും ബാധ ക മാ ണ് . 

നിർമ്മാണ പണിയുടെ നിശ്ചിത ശതമാനം ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

അംശദായമായി നൽകേണ്ടതുമാണ്. 


നമ്പർ ഡി . ബി. ജി.എൽ.- 1/ 2010 . 


2011 ജൂൺ 1. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
- ബിൽഡിംഗ്സ് സബ് ഡിവിഷൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
പെരുമ്പാവൂർ. 

എഞ്ചിനീയർ. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പെരുമ്പാവൂർ കെട്ടിടവിഭാഗം 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവർത്തികൾക്ക് ടി ഓഫീസിൽ നിന്നും 11-7 - 2011 -ാം തീയതി 


- ( ഒപ്പ്) 
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PRE -QUALIFICATION TENDER NOTICES 


(1 ) 


3. Nos. 


4. List of tools & plants: 

Lorry / Tipper 
Hoist 
Cement Concrete Mixer 


w 


w 


Vibrator 


- 4 


Pump 


w 


N 


N 


No . D5 -3703/5/ 2011. 

11th May 2011 
Bids from Contractors/ Firms for Pre- qualification -cum 
financial bids are invited by the Superintending Engineer , 
Buildings and Local Works , Central Circle , Thrissur up to 
4 p . m . on 6 - 7 - 2011 for the work mentioned below (double 
cover system ). 

Tender No . - P. Q . 11/2011-12. 

Name of work - Renovation works to District Hospital, 
Thrissur. 

Estimate P. A . C . (Civil work ) ^ 600 Lakh . 
Period of completion — 18 months . 

Details ofwork - Renovation works to various 
buildings and new constructions. 

Foundation — Concrete footing /RR Masonry . 

Superstructure — High density solid concrete block 
masonry . 

Doors — Pingoda wood . 
Windows— Steel/Aluminium . 
Flooring — Ceramic tiles/Vitrified tiles. 

‘ A ’ Class Contractors /Firms (also having joint 
venture ) registered in State PWD having experience in the 
building construction work of similar nature and also 
consider themselves capable of taking up the construction 
of major building can obtain Pre - qualification bids and 
tender schedule of the above building works from the 
office of undersigned from 27 -6 -2011 to 29-6 - 2011 between 
10 . 15 a . m . to 4 p .m . on application and payment of 
- 25 ,000 + VAT or can be downloaded from the website 
of the Kerala PWD up to the last date of receipt of tenders. 
Cost of tender forms should be remitted as demand draft 
in favour of Superintending Engineer , PWD, Buildings & 
Local Works, Central Circle , Thrissur. The contractors/firms 
themselves should produce relevant records to prove their 
eligibility before the undersigned for obtaining the bids, 
the eligibility norms are as follows: 


Generator 
Scaffolding & Shuttering — 2500 m² 
JCB 

- 1 No. 
Copy of Certificate for Item Nos . 1, 2 and 4 attested 
by an Officer not below the rank of Executive Engineer 
should be submitted along with the request for obtaining 
the bid . 

The filled up and signed P. Q . bids along with all 
required pro forma and questionnaires and certificates 
( in triplicate ) with E .M . D . for ^ 50,000 pledged in favour of 
undersigned with executed preliminary agreement in Stamp 
Paper for ` 100 in one sealed cover (P . Q . bid cover) and 
tender schedule (price bid ) in another cover 
superscribing the name of work and the Pre- qualification 
bids as in the case may sent by registered post/ courier 
service so as to reach the office of the undersigned before 
4 p. m . on 6 -7 -2011. The department will not be responsible 
for any delay or loss in delivering by post. The tender 
documents will be issued only to the registered 
contractors of PWD and are not transferable. If the date of 
receiving tender happens to be a public holiday, the tender 
will be received next working day in the specified time. 

The P. Q . bids will be opened on 6 -7 -2011 at 4 .30 p . m . 
and will be submitted to Chief Engineer s Committee for 
scrutiny and finalization of Pre - qualification panels . The 
cover containing tender schedule ( price bid ) will be 
opened only after the finalization of P. Q . bids by Chief 
Engineer s Committee and only these of the bidders who 
have become pre -qualified for the particular work . 

The date and time of opening of price bid will be 
intimated to the P. Q . contractors/firms concerned in time. 
The tenders of those who have not become qualified will 
not be considered on any account. 

The tenders of the contractors / firms without required 
EMD of ^ 50 ,000 pledged in the name of undersigned and 
the executed Preliminary agreement in Stamp Paper worth 
- 100 in cover No. I ( Technical bid ) will be summarily 
rejected . 

The conditions in G . O . (P ) 84 /97 /PW & T dated 
19 -8 - 1997 and its amendments and all other conditions 
prevailing in KPWD regarding the Pre - qualification bids 
and tenders will remain unchanged and are equally 
applicable to the above work also . The undersigned 
reserves the right to reject all or any of the tenders on 
Pre -qualification bids without assigning any reasons. 


1 . Contractors / firms should execute Government 

works of similar nature costing · 360 Lakh each 
during the last five financial years (Annual Turn 

Over ). 
2 . Contractors /firms should have satisfactorily 

completed a single work at least not less than 

- 240 Lakh ( Estimate PAC ) during the last 3 years . 
3. Contractors/firms should have a financial capacity 

of producing Bank Guarantee at 10 % of Contract 
amount of the work at the time of executing 
agreement. 
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Price preference of 10 % of the contract amount of the 
lowest quoted contractor may be allowed to the tender 
submitted by M /s. Kerala State Construction Corporation 
Limited . All the rules in PWD regarding the tenders are 
applicale to this tender also . 


- പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ബിൽഡിംഗ്സ് ആന്റ് ലോക്കൽ 
വർക്ക് സ്, തൃശ്ശൂർ മദ്ധ്യമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുംതാഴെ 
സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്രവൃത്തിഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് 
പരിചയസമ്പന്നരും സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരുമായ " എ ക്ലാസ് 
കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽനിന്നും താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തിക്ക് മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവർത്തിക്കുമുള്ള 
ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ( ഡബിൾ കവർ സഹിതം). 
താഴെ പറയുന്ന യോഗ്യതകൾ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ 
ദർഘാസ് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാ 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ - പി. ക്യൂ . 11 /2011- 12. 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്- തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ ആശുപ്രതിയുടെ 
പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ. 

അടങ്കൽ തുക ( സിവിൽ പണികൾ) - - 600 ലക്ഷം. 

വിവരണം - വിവിധ കെട്ടിടങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണവും 
പുതിയ നിർമ്മിതിയും. 

അടിത്ത - -- കോൺക്രീറ്റ് പൂട്ടിംഗ് കരിങ്കൽ. 
വാതിൽ - പിൻഗോഡ മരം . 
ജനൽ സ്റ്റീൽ/ അലുമിനിയം. 
ചുമർ ഹൈഡെൻസിറ്റി സോളിഡ് ബ്ലോക്ക് മേസൺട്രി. 
ഫ്ളോറിംഗ് - സിറാമിക് ടൈൽസ്/ വിട്രിഫൈഡ്. 


കാലാവധി - 18 മാസം. 


കഴിഞ്ഞ 5 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ വാർഷിക ഇടപാട് 
- 360 ലക്ഷത്തിൽ കുറയാത്ത സമാ ന മായ സർക്കാർ 
പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിരിക്കണം. 


- ( 1) ആയതിന്റെ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പുതിയ വർഷത്തിലെ 
ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ( ടേൺ ഓവർ കണക്ക്) ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരി 
ക്കണം. 


മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിക്കുമുള്ള 
ഫോറങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ 
നിന്നും 27 - 6 - 2011 മുതൽ 29 - 6 - 2011 വരെ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ 10.15- നും 4 മണിക്കും ഇടയിൽ - 25,000 + വാറ്റ് 
അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ കേരള 
പി . ഡ ബ്ല . ഡി .യുടെ വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും ദർഘാസ് 
സ്വീക രിക്കുന്ന അവ സാന തീയതി വരെ ഡൗൺലോഡ് 
ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ തൃശ്ശൂരിൽ മാറാവുന്ന 
വിധം ഡിമാന്റ് ഡാറ്റായി ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി 6 - 7- 2011, 4 മണിവരെയാണ്. 


(2) അപേക്ഷകർ പ്രവർത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് അടങ്കൽ 
തുക " 240 ലക്ഷം എങ്കിലും ഒറ്റക്കരാറിൽ തൃപ്തികരമായി 
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റെടുത്ത് പൂർത്തീകരി 
ച്ചിരിക്കണം. 


| (3) എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 10 % ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി നൽകുന്ന 
തിനുള്ള സാമ്പത്തികശേഷിഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിനായി ഈ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് തരുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളടക്കം 
ചെയ്യണം. 


| (4 ) താഴെ പറയുന്ന മിഷനറികൾ സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


- കേരള കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷന്കുറഞ്ഞ ദർഘാസുകൾ 
സമർപ്പിക്കുന്ന കരാറുകാരന്റെ ദർഘാസ് തുകയിൽനിന്നും 10 % 
കൂടുതൽ വരെ അനുവദനീയമാണ്. പൂരിപ്പിച്ച ചോദ്യാവലികള 
ടങ്ങിയ മുൻ യോഗ്യതാ ഫോറങ്ങൾ (3 കോപ്പി), നിരതദ്രവ്യം, 
പലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് എന്നിവ അടക്കം ആദ്യത്തെ കവറിലും 
പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസ് രണ്ടാമത്തെ കവറിലും പ്രത്യേകം 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ അടക്കം ചെയ്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
മറ്റും യഥാവിധി കവറിന് മുകളിൽ എഴുതി, താഴെ ഒപ്പിട്ടിരി 
ക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 
ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 4 മണിക്കു മുമ്പായി എത്തുന്ന 
വിധത്തിൽ രജിസ്ട്രേഡ് തപാലിൽ കൊറിയർ സർവ്വീസ് ആയി 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തപാൽ തകരാർമൂലമോ മറ്റേതെങ്കിലും 
കാരണവശാലോ നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ദർഘാസു 
കൾക്ക് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് യാതൊരുവിധമായ ഉത്തരവാദിത്വവും 
ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതു അവധി 
പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
നിശ്ചിത സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 


(a) ലോറി/ടിപ്പർ - 3 എണ്ണം 


(b) ഹോയിസ്റ്റ് - 3 എണ്ണം 


(c) സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആന്റ് 

മോട്ടോർ മിക്സർ - 3 എണ്ണം 


(d ) വൈബ്രേറ്റർ - 4 എണ്ണം 


( e ) പമ്പ് - 3 എണ്ണം 


(f) ജനറേറ്റർ - 2 എണ്ണം 


( g) സ്കാഫോൾഡിംഗ് ആന്റ് ഷട്ടറിംഗ് -2500 ച . മീ. 


( h) ജെ . സി . ബി . - 1 എണ്ണം. 


- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
അംഗീകൃത കരാ റു കാർക്കു മാത്രം ലഭിക്കു ന്നതും അവ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . മുൻ യോഗ്യത 
നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ദർഘാസിനോടൊപ്പം - 100 - ന്റെ 
മുദ്രപത ത്തിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട ( പാഥ മിക ഉട മ്പ ടിയും 
- 50 , 000 - ന്റെ നിരത ദ വ്യവും ഉണ്ടാ യിരിക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
നിര തദവ്യം തൃശ്ശൂർ സെൻട്രൽ സർക്കിൾ സൂപ ണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ നിക്ഷേപിച്ചതോ, പണയപ്പെടുത്തിയതോ 
ആയിരിക്ക ണം . മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള 


1, 2, 4 എന്നിവ തെളി യി രു ന്ന തിനുള്ള രേഖകൾ 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പദവിയിൽ കുറയാത്ത ഒരു 
ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 


5th JULY 2011 ] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


448 


ദർഘാസുകൾ മാത്രം ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ച 
BouMOM Bloum 

Š 4.30 - M 020 203MMO 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ 
പരിഗണനയ്ക്കും അംഗീകാരത്തിനും വേണ്ടി അയയ്ക്കുന്നതുമാണ്. 
ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ മുൻഗണന നിശ്ചയിച്ച് അംഗീകരിച്ച 
കരാറുകാരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവൃത്തിക്കുള്ള 
ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ തുറന്നു പരിശോധിക്കുക യു ള്ളൂ . 
ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത 
കരാറുകാരുടെ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കാതെ 
തന്നെ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 


in favour of Superintending Engineer, PWD Buildings & 
Local Works, Central Circle, Thrissur. The contractors/firms 
themselves should produce relevant records to prove their 
eligibility before the undersigned for obtaining the bids, 
the eligibility norms are as follows: 
1. Contractors/ firms should execute Government works 

of similar nature costing ` 324 Lakh each during the 

last five financial years (Annual Turn Over ). 
2. Contractors/ firms should have satisfactorily 

completed a single work at least not less than 

- 216 Lakh (Estimate PAC ) during the last 3 years. 
3. Contractors/ firms should have a financial capacity of 

producing Bank Guarantee at 10 % of Contract 
amount of the work at the time of executing 
agreement. 


യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച കരാറുകാരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 
പവ്യ ത്തിക്കുള്ള ദർഘാ സു കൾ തുറക്കുന്ന സമയവും 
തീയ തിയും ബന്ധ പ്പെട്ടവരെ മുൻകൂട്ടി അറി യി രു ന്ന 
താ യി രി ക്കും . യാതൊരു കാര ണവും കാണിക്കാതെ 
ദർഘാസുകൾ നിര സിക്കു ന്ന തിനുള്ള അവകാശം താഴെ 
ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസർക്ക്ഉണ്ടായിരിക്കും. പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിന്റെ ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 


No. D5 -3703/6 / 11. 

17th May 2011 
Bids from Contractors/ Firms for Pre -qualification -cum 
financial bids are invited by the Superintending Engineer, 
Buildings and Local Works, Central Circle, Thrissur up to 
4 p . m . on 13 - 7 - 2011 for the work mentioned below (double 
cover system ). 

Tender No . - P. Q . 12 /2011 -12 . 

Name of work — Construction of Additional Block 
Guest House , Aluva (Balance Works). 

Estimate P. A . C . (Civil work ) ^ 540 Lakhs. 
Period of Completion — 18 months. 

Details of work — Brick work in four storied building 
and allied works. 

Superstructure - Brick work . 
Doors — Teak wood /PVC . 
Windows — Teak wood . 
Flooring Granite flooring. 


4 . List of tools & plants 
(1) Lorry/ Tipper 

3 Nos. 
(2 ) Hoist 
( 3) Cement Concrete Mixer 
(4) Vibrator 

4 Nos. 
(5) Pump 

3 » 
(6 Generator 

2 » 
(7) Scaffolding & Shuttering – 2500 m² 
(8) JCB 

1 No. 
Copy of Certificate for item No. 1, 2 and 4 attested by 
an officer not below the rank of Executive Engineer should 
be submitted along with the request for obtaining the bid . 

The filled up and singed P. Q . bids along with all 
required proforma and questionnaires and certificates 
( in triplicate ) with E .M .D . for ^ 50,000 pledged in favour of 
undersigned with executed preliminary agreement in stamp 
paper for ` 100 in one sealed cover (P . Q . bid cover ) and 
Tender Schedule (price bid ) in another cover 
superscribing the name of work and the Pre - qualification 
bids as in the case may be sent by registered post/courier 
service so as to reach the office of the undersigned before 
4 p .m . on 13 - 7 - 2011 . The department will not be 
responsible for any delay or loss in delivering by post. 
The tender documents will be issued only to the 
registered contractors of PWD and are not transferable. If 
the date of receiving tender happens to be a public 
holiday, the tender will be received next working day in 
the specified time. 

The P . Q . bids will be opened on 13 - 7 - 2011 at 
4 .30 p . m . and will be submitted to Chief Engineer s 
Committee for scrutiny and finalization of pre- qualification 
panels. The cover containing tender schedule (price bid ) 
will be opened only after the finalization of P. Q . bids by 
Chief Engineer s Committee and only those of the bidders 
who have become pre- qualified for the particular work . 


‘ A ’ Class Contractors /Firms ( also having joint 
venture) registered in State PWD having experience in the 
building construction work of similar nature and also 
consider themselves capable of taking up the construction 
of major building can obtain Pre - qualification bids and 
tender schedule of the above building works from the 
office of undersigned from 4 -7 - 2011 to 6 -7 - 2011 between 
10 . 15 a . m . to 4 p .m . on application and payment of 
- 25 ,000 + VAT or can be downloaded from the website of 
the Kerala PWD up to the last date of receipt of tenders . 
Cost of tender forms should be remitted as demand draft 
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ദർഘാസ് നമ്പർ - പി. ക്യൂ . 12/ 2011 - 12 . 


പവ്യ ത്തി യുടെ പേര് - ആലുവ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ 
അഡീഷണൽ ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം ( ബാക്കി പണികൾ). 


അടങ്കൽ തുക ( സിവിൽ പണികൾ) - - 540 ലക്ഷം. 


വിവരണം - നാല് നിലകളിലെ ഇഷ്ടിക പണികളും 
അനുബന്ധ പ്രവൃത്തിയും 


വാതിൽ തേക്ക് പി . വി. സി . 


ജനൽ തേക്ക് 


The date and time of opening of price bid will be 
intimated to the P. Q . contractors/firms concerned in time. 
The tenders of those who have not become qualified will 
not be considered on any account. 

The tenders of the contractors/ firms without required 
EMD of ` 50 , 000 pledged in the name of undersigned and 
the executed preliminary agreement in Stamp Paper worth 
- 100 in cover No. I ( Technical bid ) will be summarily 
rejected . 

The conditions in G . O . ( P ) 84 / 97 /PW & T dated 
19 - 8 - 1997 and its amendments and all other conditions 
prevailing in K .P.W .D . regarding the pre-qualification bids 
and tenders will remain unchanged and are equally 
applicable to the above work also . The undersigned 
reserves the right to reject all or any of the tenders on 
pre - qualification bids without assigning any reasons. Price 
preference of 10 % of the contract amount of the lowest 
quoted contractor may be allowed to the tender submitted 
by M /s Kerala State Construction Corporation Limited . All 
the rules in PWD regarding the tenders are applicale to 
this tender also . 


ചുമർ ഇഷ്ടിക 


ഫ്ളോറിംഗ് - ഗ്രാനൈറ്റ് 


- കാലാവധി - 18 മാസം. 


- മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവർത്തിക്കുമുള്ള 
ഫോറങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ 
നിന്നും 4 -7 - 2011 മുതൽ 6 - 7 - 2011 വരെ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
10.15 - നും 4 മണിക്കും ഇടയിൽ - 25,000 + വാറ്റ് അടച്ച് 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ കേരള പി . ഡബ്ലു . 
ഡി.യുടെ വെബ് സൈറ്റിൽനിന്നും ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി വരെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവു 
ന്ന താണ്. ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തിന്റെ വില സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ തൃശ്ശൂരിൽ മാറാവുന്നവിധം ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റായി ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തോ ടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി 13 - 7 - 2011 , 4 മണി വരെയാണ്. 


പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ്മദ്ധ്യ മേ ഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ ബിൽഡിംഗ്സ് ആന്റ് ലോക്കൽ വർക്സ് തൃശ്ശൂർ 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും താഴെ 
സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്രവൃത്തിഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന 
തിന് പരിചയസമ്പന്നരും സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരുമായ " എ 
ക്ലാസ് കരാറുകാർ, സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽനിന്നും താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും 
പ്രവർത്തിക്കു മുള്ള ദർഘാ സു കൾക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു 
( ഡബിൾ കവർ സഹിതം). താഴെ പറയുന്ന യോഗ്യതകൾ 
തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ ദർഘാസ് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള 
അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 


കഴിഞ്ഞ 5 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ വാർഷിക ഇടപാട് 
തുക - 324 ലക്ഷത്തിൽ കുറയാത്ത സമാനമായ സർക്കാർ 
പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിരിക്കണം. (1) ആയതിന്റെ ലഭ്യമായ 
ഏറ്റവും പുതിയ വർഷത്തിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ( ടേൺ ഓവർ 
കണക്ക്) ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്ക ണം . (2 ) അപേക്ഷകർ 
പ്രവർത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് അടങ്കൽ തുക - 216 ലക്ഷം 
എങ്കിലും ഒറ്റകരാറിൽ തൃപ്തികരമായി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷ 
ത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റെടുത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കണം. ( 3) എസ്റ്റിമേറ്റ് 
തുകയുടെ 10 % ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി നൽകുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തിക 
ശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിനായി ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ 
പേരിൽ ബാങ്ക് തരുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യണം. 
( 4 ) താഴെ പറയുന്ന മെഷ നറികൾ സ്വന്ത മാ യി 
ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. (a ) ലോറി/ ടിപ്പർ - 3 എണ്ണം, ( b) 
ഹോയിസ്റ്റ് 3 എണ്ണം, (c ) സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആന്റ് മോട്ടോർ 
മിക്സർ - 3 എണ്ണം, ( d) വൈബ്രേറ്റർ - 4 എണ്ണം, (e ) പമ്പ് 
3 എണ്ണം ( f) ജനറേറ്റർ - 2 എണ്ണം, ( g) സ്കാഫോൾഡിംഗ് 
ആന്റ് ഷട്ടറിംഗ് - 2500 ച . മീ . ( h) ജെ . സി. ബി. - 1 എണ്ണം. 
1,2,4 എന്നിവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ പദവിയിൽ കുറയാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 


കേരള കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷന്കുറഞ്ഞ ദർഘാസുകൾ 
സമർപ്പിക്കുന്ന കരാറുകാരന്റെ ദർഘാസ് തുകയിൽനിന്നും 10 % 
കൂടുതൽ വരെ അനുവദനീയമാണ്. പൂരിപ്പിച്ച ചോദ്യാവലികള 
ടങ്ങിയ മുൻ യോഗ്യതാ ഫോറങ്ങൾ ( 3 കോപ്പി), നിരതദ്രവ്യം, 
പലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് എന്നിവ അടക്കം ആദ്യത്തെ കവറിലും 
പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസ് രണ്ടാമത്തെ കവറിലും പ്രത്യേകം 
മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ അടക്കം ചെയ്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
മറ്റും യഥാവിധി കവറിന് മുകളിൽ എഴുതി, താഴെ ഒപ്പിട്ടിരി 
ക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 
ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 4 മണിക്കു മുമ്പായി എത്തുന്ന 
വിധത്തിൽ രജിസ്ട്രർ തപാലിൽ കൊറിയർ സർവ്വീസ് ആയി 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തപാൽ തകരാർമൂലമോ മറ്റേതെങ്കിലും 
കാരണവശാലോ നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ദർഘാസു 
കൾക്ക് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് യാതൊരുവിധമായ ഉത്തരവാദിത്വവും 
ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതു അവധി 
പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
നിശ്ചിത സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
അംഗീകൃത കരാറുകാർക്കുമാത്രം ലഭിക്കു ന്നതും അവ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു. മുൻ യോഗ്യതാ 
നിർണ്ണയത്തിനുള്ള ദർഘാസിനോടൊപ്പം - 100 മുദ്രപത്രത്തിൽ 
എഴുതി ഒപ്പിട്ട പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും - 50,000 നിരതദ്രവ്യവും 
ഉണ്ടായിരിക്കേ ണ്ടതാണ്. നിരതദവ്യം തൃശ്ശൂർ സെൻട്രൽ 
സർക്കിൾ സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചി നീ യറുടെ പേരിൽ 
നിക്ഷേപിച്ചതോ, പണയപ്പെടുത്തിയതോ ആയിരിക്കണം. 
മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രം 
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ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ച അവസാന ദിവസം 
00101ğ 4. 30 - Ⓡ M009m00 2010020002009 2010 
ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ പരി ഗ ണ നയം 
അംഗീകാരത്തിനും വേണ്ടി അയയ്ക്കുന്നതുമാ ണ്. ചീഫ് 
എഞ്ചി നീ യർ മുൻ ഗ ണ ന നിശ്ച യിച്ച് അംഗീ ക രിച്ച 
കരാറുകാരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവൃത്തിക്കുള്ള 
ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുകയുള്ളു. 
ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത 
കരാറുകാരുടെ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കാതെ 
തന്നെ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

- യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച കരാറുകാരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 
പവ്യ ത്തി ക്കുള്ള ദർഘാ സു കൾ തുറക്കുന്ന സമയവും 
തീയ തിയും ബന്ധ പ്പെട്ടവരെ മുൻകൂട്ടി അറി യി രു ന്ന 
താ യി രി ക്കും . യാതൊരു കാ ര ണ വും കാണിക്കാതെ 
ദർഘാസുകൾ നിര സിക്കു ന്ന തിനുള്ള അവകാശം താഴെ 
ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിന്റെ ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 


( 3) 


of tenders . Cost of tender forms should be remitted as 
demand draft in favour of Superintending Engineer, PWD 
Buildings & Local Works, Central Circle , Thrissur. The 
contractors/ firms themselves should produce relevant 
records to prove their eligibility before the undersigned for 
obtaining the bids, the eligibility norms are as follows: 
1. Contractors/ firms should execute Government works 

of similar Nature costing · 124 lakh each during 

the last five financial years (Annual Turn Over). 
2. Contractors /firms should have satisfactorily 

completed a single work at least not less than 

- 83 lakh ( Estimate PAC ) during the last 3 years. 
3. Contractors /firms should have a financial capacity of 

producing Bank Guarantee at 10 % of Contract 
amount of the work at the time of executing 

agreement. 
4 . List of tools & plants 
(1) Lorry / Tipper 

3 Nos . 
(2) Hoist 
(3) Cement Concrete Mixer 
(4 ) Vibrator 
(5) Pump 
(6 ) Generator 
(7) Scaffolding & Shuttering - 
(8) JCB 

1 No. 
Copy of Certificate for item No .1 , 2 and 4 attested by 
an officer not below the rank of Executive Engineer should 
be submitted along with the request for obtaining the bid . 

The filled up and signed P . Q . bids along with all 
required proforma and questionnaires and certificates 
( in triplicate ) with E .M . D . for ^ 50 ,000 pledged in favour of 
undersigned with executed preliminary agreement in Stamp 
Paper for ` 100 in one sealed cover (P. Q . bid cover ) and 
tender schedule (price bid ) in another cover 
superscribing the name of work and the pre - qualification 
bids as in the case may be sent by Registered Post/ 
Courier Service so as to reach the office of the 
undersigned before 4 p.m . on 13 -7 - 2011. The department 
will not be responsible for any delay or loss in delivering 
by post. The tender documents will be issued only to the 
registered contractors of PWD and are not transferable. If 
the date of receiving tender happens to be a public 
holiday, the tender will be received next working day in 
the specified time. 

The P. Q . bids will be opened on 13 - 7 - 2011 at 
4 . 30 p . m . and will be submitted to Chief Engineer s 
Committee for scrutiny and finalization of pre - qualification 
panels. The cover containing tender schedule (price bid ) 
will be opened only after the finalization of P . Q . bids by 
Chief Engineer s Committee and only those of the bidders 
who have become pre -qualified for the particular work . 


No. D5/3703/7/2011. 

23rd May 2011. 
Bids from Contractors /Firms for Pre- qualification -Cum 
Financial bids are invited by the Superintending Engineer, 
Buildings and Local Works, Central Circle , Thrissur up to 
4 p . m . on 13 -7 - 2011 for the work mentioned below (double 
cover system ). 

Tender No . - P. Q . 13/2011-12. 

Name of work — Construction of Taluk Hospital , 
Nedumkandam . 

Estimate P. A . C . (Civil work ) ^ 206 lakh. 
Period of Completion — 18 months. 
Details of work — 2 storied RCC framed structure 
Foundation — Concrete footing/RR Masonry. 
Superstructure Brick work . 
Doors PVC /Aluminium . 


- 


Windows- Aluminium . 


Flooring Ceramic tiles. 

‘ A ’ Class Contractors/ Firms (also having joint 
venture) registered in State PWD having experience in the 
building construction work of similar nature and also 
consider themselves capable of taking up the construction 
of major building can obtain Pre - qualification bids and 
tender schedules of the above building works from 
the office of the undersigned from 4 - 7 - 2011 to 
6 -7 - 2011 between 10 . 15 a .m . to 4 p .m . on application and 
payment of “ 25 ,000 + VAT or can be downloaded from the 
web site of the Kerala PWD up to the last date of receipt 
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ദർഘാസ് നമ്പർ - പി. ക്യൂ . 13/2011 - 12 . 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് നെടുങ്കണ്ടം താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ 
നിർമ്മാണം. 

അടങ്കൽ തുക ( സിവിൽ പണികൾ മാത്രം) 
- 206 ലക്ഷം. 


The date and time of opening of price bid will be 
intimated to the P. Q . contractors/ firms concerned in time. 
The tenders of those who have not become qualified will 
not be considered on any account. 

The tenders of the contractors/ firms without required 
EMD of ` 50,000 pledged in the name of undersigned and 
the executed preliminary agreement in Stamp Paper worth 
- 100 in cover No. I ( Technical bid ) will be summarily 
rejected . 

The condition in G . O . ( P ) 84 / 97 /PW & T dated 
19 -8 - 1997 and its amendments and all other conditions 
prevailing in KPWD regarding the pre -qualification bids 
and tenders will remain unchanged and are equally 
applicable to the above work also . The undersigned 
reserves the right to reject all or any of the tenders on 
Pre -qualification bids without assigning any reasons. Price 
preference of 10 % of the contract amount of the lowest 
quoted contractor may be allowed to the tender submitted 
by M /s Kerala State Construction Corporation Limited . All 
the rules in PWD regarding the tenders are applicale to 
this tender also . 


വിവരണം- രണ്ട് നിലകളിൽ പ്രബലിത കോൺക്രീറ്റ് 
ചട്ടകൂടോടുകൂടിയ കെട്ടിടം . 

അടിത്തറ- കോൺക്രീറ്റ് പൂട്ടിംഗ് കരിങ്കല്ല്. 
വാതിൽ - പി . വി. സി . അലുമിനിയം. 
ജനൽ അലുമിനിയം. 
ചുമർ ഇഷ്ടിക . 
ഫ്ളോറിംഗ് സിറാമിക് ടൈൽ. 


കാലാവധി - 18 മാസം. 


-- പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് മദ്ധ്യ മേ ഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് & ലോക്കൽ വർക്സ്, തൃശ്ശൂർ 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും താഴെ 
സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്രവൃത്തിഏറ്റെടുത്ത് നടത്തു 
ന്നതിന് പരിചയസമ്പന്നരും സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരുമായ 
“ എ ക്ലാസ് കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും 
പ്രവൃത്തിക്കുമുള്ള ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ( ഡബിൾ 
കവർ സഹിതം ). താഴെ പറയുന്ന യോഗ്യതകൾ തെളിയിക്കുന്ന 
തിനുള്ള രേഖകൾ ദർഘാസ് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ 
യോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 


- കഴിഞ്ഞ 5 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ വാർഷിക ഇടപാട് 
തുക - 124 ലക്ഷത്തിൽ കുറയാത്ത സമാനമായ സർക്കാർ 
പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിരിക്കണം. (1) ആയതിന്റെ ലഭ്യമായ 
ഏറ്റവുംപുതിയ വർഷത്തിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ( ടേൺ ഓവർ 
കണക്ക്) ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്ക ണം . ( 2 ) അപേക്ഷകർ 
പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് അടങ്കൽ തുക - 83 ലക്ഷം 
എങ്കിലും ഒറ്റകരാറിൽ തൃപ്തികരമായി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷ 

ത്തി നു ള്ളിൽ ഏറ്റെടുത്ത് പൂർത്തീ ക രിച്ചിരിക്കണം. 
( 3) എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 10 % ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി നൽകുന്ന 
തിനുള്ള സാമ്പത്തികശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിനായി ഈ 
പവ്യ ത്തിയുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് തരുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
ഉള്ളടക്കം ചെയ്യണം. ( 4 ) താഴെ പറയുന്ന മിഷനറികൾ 
സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. (a) ലോറി ടിപ്പർ - 3 എണ്ണം, 
( b) ഹോയിസ്റ്റ് - 3 എണ്ണം, (c ) സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആന്റ് 
മോട്ടോർ മിക് സർ - 3 എണ്ണം, ( d ) വൈവബറ്റർ 
4 എണ്ണം, ( e ) പമ്പ്- 3 എണ്ണം ( f) ജന റേറ്റർ - 2 എണ്ണം, 
( g ) സ്കാഫോൾഡിംഗ് ആന്റ് ഷട്ട റിംഗ് - 2500 ച . മീ . 
( h) ജെ . സി. ബി. - 1 എണ്ണം. 1, 2, 4 എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന 
തിനുള്ള രേഖ കൾ എക് സി ക ട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യ റുടെ 
പദവിയിൽ കുറയാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയി 
രിക്കണം. 


മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കുമുള്ള 
ഫോറ ങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടി രി ക്കുന്ന ഉദ്യോ ഗ സ്ഥന്റെ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും 4 - 7 -2011 മുതൽ 6- 7 -2011 വരെ പ്രവൃത്തി 
ദി വ സ ങ്ങ ളിൽ 10 . 15 - നും 4 മണിക്കും ഇട യിൽ 
- 25,000 + വാറ്റ് അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
കൂടാതെ കേരള പി. ഡബ്ലു . ഡി.യുടെ വെബ് സൈറ്റിൽനിന്നും 
ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതി വരെ 
ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
പ്രമാണത്തിന്റെ വില സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ 
തൃശ്ശൂരിൽ മാറാവുന്നവിധം ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ദർഘാസ് 
പമാ ണങ്ങളോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 13 -7-2011, 4 മണിവരെയാണ്. 

കേരള കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷന്കുറഞ്ഞ ദർഘാസുകൾ 
സമർപ്പിക്കുന്ന കരാറുകാരന്റെ ദർഘാസ് തുകയിൽനിന്നും 10 % 
കൂടുതൽവരെ അനുവദനീയമാണ്. പൂരിപ്പിച്ച ചോദ്യാവലി 
കളടങ്ങിയ മുൻ യോഗ്യതാ ഫോറങ്ങൾ( 3 കോപ്പി), നിരതദ്രവ്യം, 
പിലി മി നറി എഗി മെന്റ് എന്നിവ അടക്കം ആദ്യത്ത 
കവറിലും പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസ് രണ്ടാമത്തെ കവറിലും 
(പത്യേകം മുദവെച്ച കവ റു ക ളിൽ അട ക്കം ചെയ്ത്ത് 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും മറ്റും യഥാവിധി കവറിനുമുകളിൽ 
എഴുതി താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ 
ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങൾ ലഭി ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 
4 മണിക്കു മുമ്പായി എത്തുന്ന വിധത്തിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് 
തപാലിൽ കൊറിയർ സർവ്വീസ് ആയിക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
തപാൽ തകരാർമൂലമോ മറ്റേതെങ്കിലും കാര ണ വശാലോ 
നിശ്ചിത സ മയം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ദ ർ ഘാ സു കൾക്ക് 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് യാതൊരു വിധമായ ഉത്ത ര വാ ദി ത്വവും 
ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
ദിവസംഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതുഅവധി 
പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
നിശ്ചിത സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

-- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
അംഗീകത കരാ റു കാർക്കു മാത്രം ലഭിക്കു ന്നതും അവ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . മുൻ യോഗ്യതാ 
നിർണ്ണയത്തിനുള്ള ദർഘാസിനോടൊപ്പം - 100 - ന്റെ മുദ 
പ്രതത്തിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും - 50,000 
നിരതദ്രവ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം തൃശ്ശൂർ 
സെൻട്രൽ സർക്കിൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ 
നിക്ഷേപിച്ചതോ പണയപ്പെടുത്തിയതോ ആയിരിക്ക ണം . 
മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രം 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ച അവസാന ദിവസം 


5th JULY 2011 ] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


452 


( 1 ) 


( 3 ) 


4 17/2011- 12 - Supply, installation , testing and 

commissioning of LAN System and Sound 
Reinforcement System in the Lecture Hall 
and Auditorium of Govt. Law Collage, 
Ernakulam - - 7 . 82 lakh 

20, 000 


വൈകിട്ട് 4.30- ന് തുറക്കുന്നതും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ചീഫ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കും അംഗീകാര 
ത്തിനും വേണ്ടി അ യ യ് ക്കു ന്ന തുമാ ണ് . ചീഫ് 
എഞ്ചിനീയർ മുൻഗണന നിശ്ചയിച്ച് അംഗീകരിച്ച കരാറു 
കാ രു ടെ യും സ്ഥാപ ന ങ്ങ ളു ടെ യും (പവ്യ ത്തിക്കുള്ള 
ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ തുറന്നുപരിശോധിക്കുകയുള്ളു. ചീഫ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത 
കരാറുകാരുടെ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കാതെ 
തന്നെ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച കരാറുകാരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 
പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാ സു കൾ തുറക്കുന്ന സമയവും 
തീയ തിയും ബന്ധ പ്പെട്ടവരെ മുൻകൂട്ടി അറി യി രു ന്ന 
താ യി രി ക്കും . യാതൊരു കാ ര ണവും കാണിക്കാതെ 
ദർഘാസുകൾ നിര സിക്കു ന്ന തിനുള്ള അവകാശം താഴെ 
ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിന്റെ ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 


| Cost of tender documents - - 500 + VAT for 
Sl. No . 1 , - 800 + VAT for Sl. No . 2 , - 900 + VAT for 
Sl. No. 3 and - 1, 500 + VAT for Sl. No. 4. 

Last date of receipt of tenders — 20 -7 -2011. 

Class of tenderer - D and above for Sl. No . 1 and 
C and above for others. 


Time of completion — 2 months. 


Office of the Superintending 
Engineer, Buildings & 
Local Works, 
Central Circle , Thrissur. 


(Sd.) 
Superintending Engineer 

(For and on behalf of 
the Governor of Kerala ). 


TENDER NOTICES 


No. D5-3703/8 /2011. 

6th June 2011. 
Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of works are invited by the Superintending 
Engineer, Buildings and Local Works , Central Circle , 
Thrissur for and on behalf of the Governor of Kerala from 
registered eligible class of contractors of PWD for the 
following work through Registered Post /Courier Service . 
The tenders will be accepted upto 4 p . m . on the last 
date of receipt of tender prescribed for the work . 


SL . 


EMD 


The tender documents and other particulars can be 
had from the office of the undersigned during office 
hours from 11 -7 -2011 till 13 -7 - 2011 upto 1 p. m . on 
application in writing and payment of cost of tender 
documents (not refundable ) either in cash or by money 
order or can be downloaded from the website of Kerala 
PWD upto the last date of receipt of tenders. Cost of 
tender form should remitted as Demand Draft in favour of 
Superintending Engineer, PWD Buildings and Local 
- Works, Central Circle , Thrissur . The EMD produced for 
each work should pledged in favour of Superintending 
Engineer, Buildings and Local Works , Central Circle , 
Thrissur with name of work . The tenders will be opened 
on the last date of receipt at 4 . 30 p . m . in the presence of 
available tenderers. 

Along with the tender documents , attested copies of 
registration certificate of contractors should be enclosed . 
If the last date of receipt of the tender is to be declared 
as holiday , tenders will be received on the next working 
day according to the schedule fixed . Preliminary 
agreement should be enclosed duly filled and signed by 
the tenderers in stamp paper worth - 100. Tenders not 
complying with the above conditions will not be accepted . 
All the rules in PWD regarding the tenders are applicable 
to this tender also . Department is not responsible for any 
postal delay in receiving tenders. 

- മദ്ധ്യമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പ്, കെട്ടിടങ്ങളും തദ്ദേശ പ്രവൃത്തികളും, തൃശ്ശൂർ കേരള 
ഗ വർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 

പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിലെ അർഹരായ അംഗീകൃത 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസ് 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച 
കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ കൊറിയർ സർവ്വീസ് ആയി 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ വരുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് 
ഈ വകുപ്പ്ഉത്ത ര വാ ദി യാ യി രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത് അവ സാന തീയതിയ്ക്ക് 4 മണിവരെ 
യായിരിക്കും. 


Tender No . and Name of 

Work with PAC 
(Electronics Work ) 


No. 


( 1 ) 


- (2 ) 


| ( 3 ) 


1 14/ 2011 - 12 - Supply, installation , testing and 

commissioning of LAN System in the 
Regional , Town Planning Office, Kakkanad 
- 2 .20 lakhs 

5, 500 
2 15/2011-12 - Supply, installation, testing and 

commissioning of LAN System and Digital 
EPABX in the District Planning Office and 
District Planning Secretariate, Kakkanad - 
- 3 . 80 lakhs 

9,500 
3 16/2011- 12 - Supply , installation, testing and 

commissioning of LAN System in the NIC 
Office and in the Office of the Deputy 

Director of Economics and Statistics in the 
District Planning Secretariate, Kakkanad 
- 4 .23 lakh 

10, 600 
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നിരതദ്രവ്യം 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 

അടങ്കൽ തുകയും 
( ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രവൃത്തികൾ) 


No. D5-3703 /9/2011. 

| 10th June 2011 . 
Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of works are invited by the Superintending 
Engineer, Buildings and Local Works , Central Circle , 
Thrissur for and on behalf of the Governor of Kerala from 
registered eligible class of contractors of PWD for the 
following work through registered post/courier service . 
The tenders will be accepted upto 4 p . m . on the last 
date of receipt of tender prescribed for the work . 


EMD 


| SI. 
No . 


Tender No. and Name of 
Work with PAC (Civil works ) 


1 14 / 2011- 12 - കാക്കനാട് റീജിയണൽ ടൗൺ 

പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസിൽ LAN സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കലും 
കമ്മീഷൻ ചെയ്യലും - - 2.20 ലക്ഷം 

- 5 ,500 
2 15 / 2 0 11- 12 - കാക്ക നാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് 

സെക്രട്ടറിയേറ്റിലും ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസിലും 
LAN സിസ്റ്റം, ഡിജിറ്റൽ EPABX സ്ഥാപിക്കലും 
കമ്മീഷൻ ചെയ്യലൂം - 3. 80 ലക്ഷം 

9 , 500 
| 16/ 2 011 - 12 - കാക്ക നാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് 

സക ട്ട റി യേ റ്റിലെ NIC ഓഫീസിലും 
ഇക്കണോമിക്സ് ആന്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡെപ്യൂട്ടി 
ഡ യ റക് ട ർ ഓ ഫീ സിലും LAN സിസ്റ്റം 
സ്ഥാ പി ക്ക ലു ം ക മ്മീ ഷ ന ച യ്യ ലൂ 
- - 4.23 ലക്ഷം 

10, 600 
17 / 2 0 11 - 12 - എറണാകുളം ഗവൺമെന്റ് 

ലോ കോളേജി സ ല ലക്ച്ചർ ഹാളിലും 
ആഡിറ്റോറിയത്തിലും LAN സിസ്റ്റം, സൗണ്ട് 
റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കലും 
- ക മ്മ ീ ഷ ന ച യ ലൂം - 7 .82 ലക്ഷം 20, 000 


1 18/ 2011 - 12 - Construction of compound 

wall around proposed KUHAS Campus 
at Medical College , M . G . Kavu , Thrissur 

- - 138 . 50 lakh 
2 21/ 2011 - 12 _ IHRD - Model Engineering 

College, Ernakulam Construction of 
| building for P. G. Block - - 139 lakh 


| 50,000 


50,000 


ദർ ഘാസ് പമാ ണത്തിന്റെ വില - കമ നമ്പർ 1 - ന് 
- 500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് - 800 + വാറ്റ് , ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 
900 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4- ന് - 1,500 + വാറ്റ്. 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 20 -7 - 2011. 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 2 മാസം. 

കരാ റു കാ രുടെ ക്ലാസ്സ് - കമനമ്പർ 1- ന് " ഡി യും 
ഉപരിയും, മറ്റുളളവയ്ക്ക് “ സി യും ഉപരിയും., 

-- ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റു വി വ ര ങ്ങളും ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും 11-7 -2011 മുതൽ 13- 7- 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി 
വരെ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 
രൊക്കമായോ മണിയോർഡറായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷി 
ച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ കേരള പി. ഡബ്ലു . ഡി.യുടെ 
വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി വരെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
പേരിൽ തൃശ്ശൂരിൽ മാറാവുന്നവിധം ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റായി 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തി നു വേണ്ടി അടയ്ക്കുന്നതുക 
യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 4.30 - ന് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള 
ക രാ റു കാരുടെ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . 
മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദർഘാസ് തീയതി ഏതെങ്കിലും 
കാരണവശാൽ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത 
പ്രവൃത്തി ദിവസം ടി സമയത്ത് ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 

-- ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങ ളോ ടൊപ്പം കരാ റു കാരുടെ 
രജിസ്ട്രേഷന്റെ. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേ 
ണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ 
പണയപ്പെടുത്തിയതും പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായിരിക്കണം. പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് - നൂറ് 
മുദ്രപത ത്തിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ടു സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥ പാലിക്കാത്തതും നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്ന 
തുമായ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിന്റെ ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 


Cost of tender documents -- - 20 , 800 + VAT for 
Sl. No. 1 and : 20,900 + VAT for Sl. No. 2. 

Last date of receipt of tenders — 22 - 7 -2011. 
Class of tenderers - " A Class. 

Time of completion — 9 months for Sl. No. 1 and 15 
months for Sl. No. 2 . 

The tender documents and other particulars can be 
had from the office of the undersigned during office 
hours from 13 -7 - 2011 till 15 - 7 - 2011 up to 1 p . m . on 
application in writing and payment of cost of tender 
documents (not refundable ) either in cash or by money 
order or can be downloaded from the web site of Kerala 
PWD upto the last date of receipt of tenders . Cost of 
tender form should be remitted as Demand Draft in favour 
of Superintending Engineer PWD Buildings and Local 
Works, Central Circle , Thrissur. The EMD produced for 
each work should pledged in favour of Superintending 
Engineer, Buildings and Local Works, Central Circle , 
Thrissur with the name of work . The tenders will be 
opened on the last date of receipt at 4 . 30 p . m . in the 
presence of available tenderers. 

Along with the tender documents , attested copies of 
registration certificate of contractors should be enclosed . 
If the last date of receipt of the tender is to be declared 
as holiday , tenders will be received on the next working 
day according to the schedule fixed. Preliminary 
agreement should be enclosed duly filled and signed by 
the tenderers in stamp paper worth - 100 . Tenders not 
complying with the above conditions will not be accepted . 
All the rules in PWD regarding the tenders are applicable 
to this tender also . Department is not responsible for any 
postal delay in receiving tenders . 

- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി മദ്ധ്യമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, കെട്ടിടങ്ങളും തദ്ദേശ 
പ്രവർത്തികളും തൃശ്ശൂർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
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പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ അർഹരായ അംഗീകൃതകരാറു 

(3 ) 
കാരിൽ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസ് പ്രവൃത്തി 
യുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ | No, D5-3703/ 10/2011. 

10th June 2011 . 
രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ കൊറിയർ സർവ്വീസ് ആയി ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ വരുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ 

Competitive tenders in sealed covers superscribing 
വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നത് the name of works are invited by the Superintending 
അവസാന തീയതി 4 മണിവരെയായിരിക്കും. 

Engineer, Buildings and Local Works, Central Circle, 
- കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം Thrissur for and on behalf of the Governor of Kerala from 
നമ്പർ പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 

registered eligible class of contractors of PWD for the 
അടങ്കൽ തുകയും 

following work through Registered Post/ Courier Service. 
( സിവിൽ വർക്ക്) 

The tenders will be accepted upto 4 p . m . on the last 
18 / 2 0 11 - 12 - തൃശ്ശൂർ മുളങ്കു ന്ന ആ കാവ് 

date of receipt of tender prescribed for the work . 
മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിർദ്ദിഷ്ട KUHA S 
ക്യാ മ്പ സി ന് ചുറ്റു മ തിൽ നിർ മ്മാ ണം 

Si. Tender No . and Name of Work 

EMD 
- 138.50 ലക്ഷം 

50, 000 

No . with PAC ( Electronics work) 
21/ 2 0 11 - 12 - എറണാകുളം IHRD മോഡൽ 

1 19 /2011- 12 — Supply, installation , testing 9, 000 
എഞ്ചീനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പി . ജി . ബ്ലോക്ക് 

and commissioning of Conference 
നിർമ്മാണം - - 139 ലക്ഷം 

50,000 

System , Sound Reinforcement System in 

3 Lecture Halls and Audio equipments in 
ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തിന്റെ വില - കമ നമ്പർ 1 - ന് 

Audio visual room at Government College 
- 20,800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് - 20,900 + വാറ്റ്. 

of Nursing, Medical College, M . G . Kavu , 

Thrissur - 3 .55 lakh . 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി -- 22 - 7 -2011. 
കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ് -“ എ ക്ലാസ്. 

2 20 /2011 - 12 — Supply , installation , testing 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാ വധി - കമനമ്പർ 1- ന് and commissioning of Digital EPABX 
9 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 15 മാസം. 

at Govt. College of Nursing, Medical 

College , M . G . Kavu , Thrissur 
ദർ ഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റു വിവ ര ങ്ങളും ഇ 

| - 2 .57 lakh . 

6,500 
ഓഫീസിൽ നിന്നും 13 -7 - 2011 മുതൽ 15- 7- 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി 
വരെ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 

Cost of tender documents — 800 + VAT for 
രൊക്കമായോ മണിയോർഡറായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷി 

- Sl. No. 1 and - 600 + VAT for Sl. No . 2 . 
ച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ കേരള പി . ഡബ്ല് . ഡി.യുടെ | Last date of receipt of tender - 15- 7-2011. 
വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 

Class of tenderers " C and above for Sl . No . 1 and 
തീയതി വരെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. 

- " D and above for Sl. No. 2 . 
ദർഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വില സൂപ ണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ തൃശ്ശൂരിൽ മാറാവുന്നവിധം ഡിമാന്റ് 

Time of completion — 2 months. 
ഡാറ്റായി ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട The tender documents and other particulars can be 
താണ്. 

had from the office of the undersigned during the office 

hours from 6 -7 - 2011 till 8 - 7 - 2011 upto 1 p . m . on 
ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തി നു വേണ്ടി അടയ്ക്കുന്നതുക 

application in writing and payment of cost of tender 
യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 

documents (not refundable ) either in cash or by money 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 4.30 - ന് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള 

order or can be downloaded from the website of Kerala 
ക രാ റു കാ രുടെ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . 

PWD upto the last date of receipt of tenders. Cost of 
മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദർഘാസ് തീയതി ഏതെങ്കിലും tender form should be remitted as Demand Draft in favour 
കാരണവശാൽ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത of Superintending Engineer, PWD Buildings and Local 
പ്രവൃത്തി ദിവസം ടി സമയത്ത് ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. Works, Central Circle , Thrissur. The EMD produced for 

each work should pledged in favour of Superintending 
ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങ ളോ ടൊപ്പം കരാ റു കാരുടെ 

Engineer, Buildings and Local Works , Central Circle , 
രജിസ്ട്രേഷന്റെ. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേ Thrissur with name of work . The tenders will be opened 

ണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ on the last date of receipt at 4 . 30 p . m . in the presence of 
പണയപ്പെടുത്തിയതും പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം available tenderers. 
ചെയ്തിട്ടുള്ള തു മാ യി രിക്ക ണം . പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് 

Along with the tender documents, attested copies of 
- 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ടു സമർപ്പിക്കേണ്ട 

registration certificate of contractors should be enclosed . 
താണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥ പാലിക്കാത്തതും നേരിട്ട് 

If the last date of receipt of the tender is to be declared 
സമർപ്പിക്കുന്നതു മായ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു ന്നതല്ല . 

as holiday , tenders will be received on the next working 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ day according to the schedule fixed . Preliminary 
വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 

agreement should be enclosed duly filled and signed by 
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the tenderers in Stamp Paper worth - 100 . Tenders not 
complying with the above conditions will not be accepted . 
All the rules in PWD regarding the tenders are applicable 
to this tender also . Department is not responsible for any 
postal delay in receiving tenders. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി മദ്ധ്യമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( കെട്ടിടങ്ങളും തദ്ദേശ 
പ്രവൃത്തികളും), തൃശ്ശൂർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കു 
വേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ അർഹരായ അംഗീകൃത 
കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളമുദ്രവച്ച 
കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ കൊറിയർ സർവ്വീസ് ആയി 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ വരുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് 
ഈ വകുപ്പ് ഉത്തര വാ ദി യാ യി രിക്കു ന്ന തില്ല . ദർഘാസ് 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത് അവ സാന തീയ തിക്ക് 4 മണി വ രെ 
ആയിരിക്കും. 


കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. മുകളിൽ പറ 

ഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദർഘാസ് തീയതി ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ 
അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
ടി സമയത്ത് ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങ ളോ ടൊപ്പം കരാ റു കാരുടെ 
രജി ട്രേ ഷന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടു ത്തിയ പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
-- പേരിൽ പണ യ പ്പെ ടു ത്തി യതും പവ ത്തി യുടെ പേര് 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതു മാ യി രിക്ക ണം . പ്രിലിമിനറി 
എഗ്രിമെന്റ് നൂറുരൂപ മുദ്രപത്രത്തിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥ പാലിക്കാത്തതും നേരിട്ട് 
സമർപ്പിക്കുന്നതുമായ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. പൊതു 
മ രാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 

പേരും അടങ്കൽ തുകയും 
( ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രവൃത്തികൾ) 


Office of the Superintending Engineer, 
Buildings and Local Works, 

(Sd.) 
Central Circle , Thrissur. Superintending Engineer. 


ലഘദർഘാസ് പരസ്യം 


1 19 / 2 011 - 12 - തൃശ്ശൂർ മുളങ്കു ന്നത്തുകാവ് 

മെഡിക്കൽ കോളേജ് - ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് 
കോളേജിലെ മൂന്ന് ലക്ചർ ഹാളിൽ 
കോൺഫ റൻ സ് സിസ്റ്റം, സൗണ്ട് 
റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സിസ്റ്റം, ഓഡിയോ 
വിഷ്വൽ റൂമിൽ ഓഡിയോ ഉപകരണങ്ങൾ 
സ്ഥാപിക്കലും കമ്മീഷൻ ചെയ്യലും -- 

- 3. 55 ലക്ഷം 
2 20 / 2011 - 12 - തൃശ്ശൂർ മുളങ്കു ന്നത്തുകാവ് 

മെഡിക്കൽ കോളേജ് - ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് 
കോളേജിൽ ഡിജിറ്റൽ EPABX സ്ഥാപിക്കലും 
കമ്മീഷൻ ചെയ്യലും - - 2.57 ലക്ഷം 


9 ,000 


നമ്പർ ഇ .എസ് . ഡി . ടി.( ടി )3 / 2011 - 12 . 

2011 ജൂ ൺ 16 . 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ 
ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത ഇലക്ട്രിക്കൽ കരാറുകാരിൽനിന്നും 
അംഗീകൃത നിർമ്മാതാക്കളുടെ ഏജൻസിയിൽ നിന്നും 
7 -7 - 2011, 4 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം 4.30 - ന് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 


6,500 


നിരതദ്രവ്യം 


ദർ ഘാസ് പമാ ണത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1 - ന് 
800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് - 600 + വാറ്റ്. 


| കമ 
നമ്പർ 


| പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 

അടങ്കൽ തുകയും 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതി 


- (1) 


(2 ) 


15 - 7 - 2011. 


1 ,200 


1,200 


കരാ റു കാരുടെ ക്ലാസ്സ് - കമനമ്പർ 1- ന് " സി യും 
ഉപരിയും, ക്രമനമ്പർ 2- ന് " ഡി യും ഉപരിയും. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 2 മാസം. 

ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റു വിവ ര ങ്ങളും ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും 6-7 - 2011 മുതൽ 8-7 - 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി 
വരെ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 
രൊക്കമായോ മണിയോർഡറായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷി 
ച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ കേരള പി . ഡബ്ലു . ഡി.യുടെ 
വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി വരെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
പേരിൽ തൃശ്ശൂരിൽ മാറാവുന്നവിധം ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തി നു വേണ്ടി അട യ്ക്കു ന്ന തുക 
യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 4.30 - ന് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള 


1 തൃശ്ശൂർ രാമവർമപുരം വൃദ്ധമന്ദിരത്തിൽ 

വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 47,000 
2 തൃശ്ശൂർ പേരാമംഗലം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 
സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ക്വാർട്ടേഴ്സ് പുനർ 

വൈദ്യുതീകരണം - 48, 000 
3 തൃശ്ശൂർ മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

ചോറ്റുപാറ കൃഷിഭവൻ വൈദ്യുതീകരണം - 
- 38,614 
തൃശ്ശൂർ സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിലിൽ 
പൾവറൈസിനുവേണ്ടി വൈദ്യുതീകരണം - 
S 34,711 


1,000 


900 


1,300 


- 5 തൃശ്ശൂർ കട്ടിലപുവം മൃഗാശുപത്രി 

വൈദ്യുതീകരണം - 49,646 
6 തൃശ്ശൂർ കാടുകുറ്റി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

വി. ഇ . ഒ . ആഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം - 
- 19,621 


500 
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- ( 2 ) 


- 7 തൃശ്ശൂർ ലെപ്രസി ആശുപ്രതിയിൽ 

വഴിവിളക്കുകളുടെ അധിക വൈദ്യുതീകരണം - 
- 9915 


300 


8 തൃശ്ശൂർ ചാവക്കാട് ഫാമിലി കോടതി 
- ചേംബർ വൈദ്യുതീകരണം - - 11,422 


300 


400 


10 


- 9 തൃശ്ശൂർ അയ്യന്തോൾ ജില്ലാ കളക്ടർ ക്യാമ്പ് 
ആഫീസ് പുതിയ മുറിയുടെ അ ധിക 

വൈദ്യുതീകരണം - - 13, 617 
തൃശ്ശൂർ അയ്യന്തോൾ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ 
വരാന്തയിലും കോണിപ്പടികളിലും ട്യൂബ് 
ഫിറ്റിംഗ്സ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - 14,798 - 
തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അനിമൽ 
ഹൗസിൽ വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
- 13, 174 

- 


400 


400 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - - 300 + വി. നി. 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 30 ദിവസം. 
- ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങളും മറ്റ് വിവ ര ങ്ങളും താഴെ 
പറയുന്ന ആഫീസിൽ നിന്നും അന്നേ ദിവസം ഒരു മണിവരെ 
ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില അടച്ച് രേഖാമൂലം 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസിനോടൊപ്പം - 10 0 - ന്റെ 
മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് 
അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


- (1) 

(2 ) 
- പാലക്കാട് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിലെ 
പുനർ നിർമ്മിച്ച് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കെട്ടിട 
ത്തിലെ പുനർവൈദ്യുതീകരണ പ്രവൃത്തികൾ 
- 37,000 

1,000 
- പാല ക്കാട് പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പ് 
- കോംപ്ലക്സ് റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ ഓഫീ 
സിലെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ളോറിലെ ഡി . ബി . 
സ്റ്റാന്റഡൈസേഷൻ - 40, 000 

1,000 
5 ടി ടി ബിൽഡിംഗ് സ് ഡിവിഷൻ 
ഓഫീസിലെ ഒന്നാം നിലയിലെ ഡി . ബി. 
സ്റ്റാന്റഡൈസേഷൻ - 40,000 

1,000 
6 ടി ടി എ ൻ . എ ച്ച്. ഡി വി ഷ ൻ 

ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓഫീസ് - രണ്ടാം 
നിലയിലെ ഡി. ബി . സ്റ്റാന്റഡൈസേഷൻ 
- 40,000 

1, 000 
7 പാല ക്കാട് കൊല്ലങ്കോട് സബ് ട്രഷറി 

ജീവനക്കാരുടെ എ ടൈപ്പ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് 
റീവയറിംഗ് - 43,500 

1, 000 
8 ടി ടി സി ടൈപ്പ് ടി ടി - - - 43,500 

1, 000 
-- 9 ടി ടി ബി ടൈപ്പ് ടി ടി 43 ,500 

1, 000 
10 ടി ടി ഡി ടൈപ്പ് ടി ടി - 42,000 

1,000 
11 പാലക്കാട് ഫയർ സ്റ്റേഷനിൽ 2.8 കെ . വി.എ . 

ജനറേറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വൈദ്യുതീകരണം 

നടത്തൽ - 33,000 
12 പാല ക്കാട് ആർ. ഡി . ഒ . ഓഫീസിൽ 

അനുബന്ധ വൈദ്യുതി സംവിധാനങ്ങൾ 

സ്ഥാപിക്കൽ - 47 ,000 
13 പാലക്കാട് പി . ഡബ്ലു . ഡി. റെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ 

വാട്ടർ ഹീറ്റർ സ്ഥാപിക്കലും വൈദ്യുത 
സംവിധാനത്തിന്റെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ 
പണികളും - 33,000 

800 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 300 + വി . നി . 

ദർഘാസ് പ്രമാണം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 12 - 7 - 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 15 ദിവസം 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 - ന്റെ മുദ്രപ്രതത്തിൽ ഒരു 
പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള 
എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


800 


| 1,000 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

- ( ഒപ്പ്) 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

അസിസ്റ്റന്റ് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
തൃശ്ശൂർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഇ .എസ് . ഡി.( പി ) ടി / 4/2011- 12. 

2011 ജൂൺ 15. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ് ഡിവിഷൻ, പാലക്കാട് താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ 
ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത ഇലക്ട്രിക്കൽ കരാറുകാരിൽനിന്നും 
12 - 7 -2011, 3 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം 3.30- ന് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ് ഡിവിഷൻ, 
പാലക്കാട്. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


കമ പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 
പാലക്കാട് ഫയർ സ്റ്റേഷനിലെ 2.8 കെ . വി. എ . 
ജനറേറ്ററിന് വൈദ്യുതി സംവിധാനം 
സ്ഥാപിക്കൽ - 33,000 
പാലക്കാട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റസ്റ്റ് 
ഹൗസിൽ വാട്ടർ ഹീറ്റർ സ്ഥാപിക്കലും 
വൈദ്യുത സംവിധാനത്തിന്റെ അടിയന്തിര 
അറ്റകുറ്റപ്പണികളും - 33, 000 


800 


PRE -QUALIFICATION RE - TENDER NOTICE 

| [ No. 4/2011 -12] 
No. DC-13/TN/2011- 12. 

31st May 2011. 
Sealed tenders are invited by the Superintending 
Engineer , Roads and Bridges, North Circle , Kozhikode for 
the following work on behalf of the Governor of Kerala . 


800 


5th JULY 2011 ). 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


457 


Name of Work with Estimate PAC — Kasaragod 
District - Improvements to Bevinje - Aloor- Iriyani road 
KM, 4 /500 to 9 / 480 -- > 311. 53 Lakh . 


Time of completion — 12 months. 


- ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില - 25 , 000 + വാറ്റ് 
- നിരതദ്രവ്യം - 50,000 . ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള 
എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. പ്രവർത്തി 
യുടെ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ദർഘാസ് തീയതിക്ക് 5 ദിവസം 
മുമ്പു മുതൽ ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റ് വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാ വു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 13 - 7 - 2011 വൈകുന്നേരം 
4 മണിവരെ. മുൻ യോഗ്യതാപമാണങ്ങൾ അന്നേദിവസം 
4. 30 - ന് തുറക്കുന്നതാണ്. അന്നേദിവസം അവധിയാണെങ്കിൽ 
അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം തുറക്കുന്നതാണ്. 


- വർക്കിന്റെ ഷെഡ്യൂളും ദർഘാസ് ഫോമും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 
വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. 


Cost of tender form is - 25, 000 + VAT. 
E . M. D . of ` 50 ,000 should be endorsed for the work, 
in favour of Superintending Engineer. The tender form and 
schedule will be available in Departmental website from 
5 days before the date of tender. Last date of receipt of 
tender is on 13 - 7 -2011 upto 4 p . m . The technical bids 
will be opened at 4 . 30 p . m . on the same day. If it falls 
as a holiday , the next working day will be taken into 
account. The contractor having “ A ” class registration in 
P. W . D ./Irrigation Department of Kerala State and who 
have completed at least one work of similar nature having 
a magnitude of 40 % of the estimate cost of above works 
within 5 years. The documents in proof of this shall be 
produced along with the application for tender 
documents . Also the Contractors are requested to 
furnish their e-mail ID and Fax No. along with the tender 
documents. The E . M . D . and preliminary agreement 
should be furnished along with P . Q . tender. All other 
conditions prevailing in P. W . D . regarding prequalification 
bids and tenders are laid down in G . O . (P ) No. 84 /97 /PW 
& T dated 19 -8 - 1997 will be applicable . Concession which 
is allowed to the Kerala State Construction Corporation 
and Labour Contract Co -operative Societies as per rules 
in force will be applicable . Tender documents will be 
accepted by this office only through registered post/ 
speed post. Further details can be had from this office on 
all working days. 
Note : — Pre - qualification tender documents should be 

submitted with all details in separate covers as 
follows. 
Cover 1 — Technical bid in duplicate with DD 

towards cost of tender form , EMD & 
Preliminary agreement etc . tied 

together. 
Cover 2 — Financial bid . 


- നിര ത ദ വ്യം , പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി, ഡി. ഡി . എന്നിവ 
പ്രീക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബിഡ്ഡുകളോടൊപ്പം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
19 -8 -1998- ലെ ജി. ഒ.( പി ) 84/ 97 / പി . ഡബ്ല . ആന്റ് ടി. യിൽ 
പറയുന്ന എല്ലാ നിബന്ധനകളും കൂടാതെ പൊതുമരാമത്തു 
വകുപ്പിൽ കരാറുകാരുടെമുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ ദർഘാസുകൾ 
സംബന്ധിച്ച നില വിലുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഇതിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ, 
ലേബർ കോൺടാക്റ്റ് സൊസൈറ്റികൾ എന്നിവയ് ക് 
നിയമപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇതിനും ബാധക 
മായിരിക്കും. അപേക്ഷകർ അതാത് പ്രവർത്തിയുടെ അടങ്കൽ 
തുകയുടെ 40 ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്തതും സമാന സ്വഭാവ 
മുള്ളതുമായ ഒരു പ്രവർത്തിയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷ 

ത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്തു തീർത്തിട്ടുള്ളവരുമായ " എ ക്ലാസ്സ് 
കരാറുകാർ ആയിരിക്കണം. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഡ് 
തപാലിലോ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്, കൊറിയർ മുഖാന്തിരമോ മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. കറാറുകാർ അവരുടെ ഇ - മെയിൽ ഐഡി 
നമ്പറും, ഫാക്സ് നമ്പറും ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട 
താണ്. തപാലിലുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് 
ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ 
ആ ഫീ സിൽ നിന്നും എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിന ങ്ങ ളിലും 
അറിയാവുന്നതാണ്. 


കുറിപ്പ്: മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ ദർഘാസുകൾ താഴെ 

പറയുന്ന പ്രകാരം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
കവർ 17 ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് 2 കോപ്പിയോടൊപ്പം, 

ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വിലയ്ക്കുള്ള 
ഡി. ഡി., നിരതദ്രവ്യം, പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി 

എന്നിവ തുന്നിചേർത്തത്. 
- കവർ 2 - ഫൈനാൻഷ്യൽ ബിഡ്. 


The above cover should contain name of work , 
address of the Contractor etc. and these covers are to be 
enclosed in a big cover with name of work and address 
written on it. Otherwise the tender will be rejected . E . M . D . 
should be invariably from a Scheduled Bank . 


മേൽപ്പറഞ്ഞ കവറുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേര് അടക്കം 
ചെയ്ത രേഖകളുടെ പേര്, മേൽവിലാസം എന്നിവ ചേർത്ത് 
മൂന്നാമത്തെ കവറിൽ അടക്കംചെയ്ത് പ്രവർത്തിയുടെ പേര്, 
മേൽ വിലാസം എന്നിവ ചേർത്ത് സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
അല്ലാത്തപക്ഷം നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . നിര ത ദ വ്യം 
ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിന്റേതായിരിക്കണം. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും, ഉത്തരമേഖല , കോഴിക്കോട് താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 

- പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും - കാസർഗോഡ് 
ജില്ല - ബവിഞ്ഞ - അലൂർ- ഇരിയാനി റോഡ് കി. മി. 4 /500 മുതൽ 
9 / 480 വരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ - 311.53 ലക്ഷം. 

നിർമ്മാണ കാലാവധി 12 മാസം. 


Office of the Superintending 
Engineer , Roads 
and Bridges , North 
Circle , Kozhikode. 


| ( Sd.) 
Superintending Engineer. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


- (1) 

[ നമ്പർ 5/ 2011- 12 ) 
നമ്പർ ഡി . സി.- 13 / ടി.എൻ/2011- 12. 

2011 ജൂൺ 2. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും, ഉത്തരമേഖല, കോഴിക്കോട് താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 11 - 7 - 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണി 
വരെ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
11 - 7 - 2011 വൈകുന്നേരം 4. 30 -മണിക്ക് തുറക്കുന്ന താ ണ് . 
അന്നേദിവസം അവധിയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ഫോറങ്ങൾ 
ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ഓഫീസിൽ സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതുമാണ്. 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
നിരത്തുകളും പാല ങ്ങ ളും , ഉത്ത ര മേ ഖല , കോഴിക്കോട് 
എന്നവർക്ക് മാറാവുന്നവിധം ദേശസാൽകൃത ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റ്, നിരതദ്രവ്യം, പ്രാഥമിക കരാർ, രജിസ്ട്രേഷന്റെ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ കോപ്പി എന്നിവ സഹിതം ദർഘാസിനൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 
അംഗീകൃത കൊറിയർ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുളളു . 
കറാറുകാർ അവരുടെ ഇ - മെയിൽ ഐഡി നമ്പറും, ഫാക്സ് 
നമ്പറും ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തപാലി 
ലുണ്ടാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായി 
രിക്കു ന്നതല്ല. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽനിന്നുംഅന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


കമ 


പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും 


നമ്പർ 


(2) 


[ നമ്പർ 6 / 2011- 12) 


നമ്പർ ഡി. സി . 13 / ടി .എൻ.2011- 12. 


2011 ജൂൺ 15. 


വയനാട് ജില്ല 
അപ്ഗ്രഡേഷൻ- സ്റ്റേജ് III - കാക്കവയൽ- കാര്യമ്പാടി 
കേണിച്ചിറ -പുൽപ്പളളി റോഡ് കി. മീ . 7 / 500 മുതൽ 17 /500 
വരെ അഭി വ്യ ദ്ധി പ്പെടുത്തൽ ( പു നർദർഘാ സ് ) 

- 199.26 ലക്ഷം 
2 അപ്ഗ്രഡേഷൻ- സ്റ്റേജ് II - കാക്ക വയൽ- കാര്യമ്പാടി 

കേണിച്ചിറ -പുൽപ്പളളി റോഡ് കി . മീ . 3 / 285 മുതൽ 7 / 500 
വരെ പുനരുദ്ധാരണം ( പുനർ ദർഘാസ്) - 97.76 ലക്ഷം 

കോഴിക്കോട് ജില്ല 
3 അ പ്ഗ ഡേ ഷൻ - സ്റ്റേജ് II - റെയിൽവെ സ്റ്റേഷൻ - 

പന്തലായനി- കൊയിലാണ്ടി റോഡ് കി . മീ . 0/ 000 മുതൽ 
3 / 000 വരെ പുനു രു ദ്ധാ രണം ( പു നർ ദർഘാ സ് ) 
- - 82.94 ലക്ഷം 
പാലക്കാട് ജില്ല 
4 അപഗ്രഡേഷൻ- 2010 - 1 -- പാലക്കാട്- പെരിന്തൽമണ്ണ റോഡ് 

കി. മീ. 12/ 000 മുതൽ 19/000 വരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ 
_ - 149, 06 ലക്ഷം 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
ഉത്തരമേഖല , നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും, കോഴിക്കോട് താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 21-7 - 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ 
ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ദർ ഘാ സു കൾ 
അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 4. 30 - ന് തുറക്കുന്നതാണ്. 
അന്നേദിവസം അവധിയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


കമ 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും 


നമ്പർ 


- (1) 


(2 ) 


5 അപഗ്രഡേഷൻ- 2010 -11 - ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 

കണിയാപുരം- സൗത്ത് പനമണ്ണ റോഡ് കീ. മീ . 0/ 000 
മുതൽ 6 / 200 വരെ പുന രു ദ്ധാ രണം - 19 / 000 വരെ 
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ - - 61.96 ലക്ഷം 


മലപ്പുറം ജില്ല 
- വളോറങ്ങാട്-ചുള്ളി- ഹരിജൻ കോളനി റോഡ് കി. മീ . 
0 / 000 മുതൽ 2/ 560 വരെ വീതി കൂട്ടലും, പുനരുദ്ധാര 

ണവും - - 146 .49 ലക്ഷം 
2 മഞ്ചേരി-പൂക്കോട്ടൂർ റോഡ് കി . മീ. 0 /100 മുതൽ 1/ 050 
വരെ ഡ്രയിനേജ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തലും പുനരു 

ദ്ധാരണവും - ( 86 ലക്ഷം 
3 അപഗ്രഡേഷൻ പ്രവൃത്തി 2010 - 1 - സ്റ്റേജ്- 111 - എടക്കര 

അമരമ്പലം- വാണിയമ്പലം റോഡ് കി. മീ . 10 / 600 മുതൽ 
11 / 600 വരെയും, 19 / 000 മുതൽ 21/ 800 വരെയും (എടക്കര 
മൂത്തേടം- ക ര ളായ് റോഡ്) പുന രു ദ്ധാ ര ണവും 
- 57 ലക്ഷം 


നിരതദ്രവ്യം - - 50 ,000 വീതം. 


പാലക്കാട് ജില്ല 


ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1 - ന് 
- 2, 500 + വാറ്റ്, ക്രമ നമ്പർ 2 - ന് - 14, 7 00 + വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 3 - ന് - 12,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4- ന് - 22 ,400 + 
വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 5 - ന് - 9,300 + വാറ്റ്. 

- ദർഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അവ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 11 -7 - 2011 , 4 മണി. 

കരാറു കാർക്കുവേണ്ട യോഗ്യത - പൊതു മ രാ മത്ത് 
ജലസേചന വകുപ്പിൽ " എ ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷൻ. 

നിർമ്മാണ കാലാ വധി - കമനമ്പർ 1 - ന് 9 മാസം, 
മറ്റുളളവയ്ക്ക് 6 മാസം. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് വകു പ്പിന്റെ 
വെബ്സൈറ്റിൽ "" www.kerala .pwd. gov.in - ൽ ഹോം പേജിൽ 
“Latest Tenders- Read More എന്ന ലിങ്കിൽ തുറക്കുന്നതിന് 
അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ഇത് കരാറുകാർക്ക് 


- അപഗ്രഡേഷൻ പ്രവൃത്തി2010- 11 - സ്റ്റേജ് V - കാറൽ മ ണ്ണ 
കരുമം കുറിശ്ശി റോഡ് കി . മീ . 0/ 000 മുതൽ 7 / 000 

വരെ പുനരുദ്ധാരണം - 1 113.16 ലക്ഷം 
- 5 അപ്ഗ്ര ഡേഷൻ പ്രവൃത്തി 2010 - 11 - സ്റ്റേജ്-111- ഒഴിവുപാറ 

- പന്തളംപുള്ളി റോഡ് കി . മീ . 0/ 000 മുതൽ 1/ 400 വരെ 
ഉപരിതലം പുതുക്കൽ - - 56 ലക്ഷം 
നിരതദ്രവ്യം - - 50 ,000 വീതം. 

ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തിന്റെ വില - കമ നമ്പർ 1 - ന് 
- 22, 000 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 2 - ന് - 12 ,900 + വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 3 - ന് - 8,600 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് - 17 ,000 + 
വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 5 - ന് - 8, 400 + വാറ്റ്. 
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കമ 


നിരതദ്രവ്യം 


ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും- - 21- 7 - 2011, 4 മണി വരെ. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 21- 7 -2011, 
4. 30 മണി. 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 
ഡിപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് 
മേപ്പാടി ഗവൺമെന്റ് പൊളിടെക്നിക് 
കോളേജിൽ ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണം - 
s 7 , 99 ,222 


- കരാറു കാർക്കു വേണ്ട യോഗ്യത - പൊതു മ രാ മത്ത് 
ജലസേചന വകുപ്പിൽ " എ ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷൻ. 


20,000 


നിർമ്മാണ കാലാ വധി - കമനമ്പർ 1- ന് 6 മാസം, 
കമനമ്പർ 2 , 3, 5 ഇവയ്ക്ക് 4 മാസം, കമനമ്പർ 4 - ന് 
9 മാസം. 


11 ,300 


- വൈത്തിരി പോലീസ് ഹോസ്റ്റൽ 

കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ 
പ്പണികൾ - - 4,51, 193 
-- പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള കാവുമന്ദം പ്രീ 

മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും 
പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണവും 
- 8, 51, 320 


21, 300 


ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ 
വെബ്സൈറ്റിൽ “ www.kerala.pwd.gov.in - ൽ ഹോം പേജിൽ 
“Latest Tenders- Read More ” എന്ന ലിങ്കിൽ തുറക്കുന്നതിന് 
അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ഇത് കരാറുകാർക്ക് 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ഫോറങ്ങൾ 
ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ഓഫീസിൽ സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതുമാണ്. 


- ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
നിരത്തുകളും പാല ങ്ങ ളും , ഉത്ത ര മേ ഖല, കോഴിക്കോട് 
എന്നവർക്ക് മാറാവുന്നവിധം ദേശസാൽകൃത ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റ്, നിരതദ്രവ്യം, പ്രാഥമിക കരാർ, രജിസ്ട്രേഷന്റെ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ കോപ്പി എന്നിവ സഹിതം ദർഘാസിനൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ട താ ണ്. ദർഘാസുകൾ പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 
അംഗീകൃത കൊറിയർവഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുളളു . 
കരാറുകാർ അവരുടെ ഇ . മെയിൽ ഐഡി നമ്പരും, ഫാക്സ് 
നമ്പറും ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തപാലിലുണ്ടോ 
വുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ്ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്ന 
തല്ല. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധന 
കളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ 
ആഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1- നും 
3- നും - 1,561, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് - 1,041. 

ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന 
തീയതി -6 -7 -2011 മുതൽ. 

- ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 15- 7 - 2011, 4 മണി വരെ. 

കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം - “ സി യും ഉപരിയും. 
കാലാവധി - 4 മാസം. 

ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിന്റെ 
വെബ് സൈറ്റിൽ പരസ്യ പ്പെ ടു ത്തി യത് കരാ റു കാർക്ക് 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ 
ആവശ്യമായ മറ്റ് രേഖകൾ സഹിതം ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ 
( പി . ഡബ്ലു . ഡി . ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസ്, കൽപ്പറ്റ, 
വയനാട്) പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത കൊറിയർവഴി 
സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 

-- ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ നിശ്ചിത വില വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പി . ഡബ്ലു . ഡി. ബിൽഡിംഗ് 
ഡിവിഷൻ ഓഫീസ്, കൽപ്പറ്റ, വയനാട്- ന് മാറാവുന്നവിധം 
ദേശസാൽകൃത ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ടെണ്ടറിനൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില യാ യി 
ചെക്കുകളോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുകളോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

കരാറുകാർ അവരവരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കരാറുകാർ ദർഘാസ് 
സഹിതം നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക കരാർ 
- 100 മുദ്രപത ത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒപ്പിട്ട് അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ അന്വേ ഷി ച്ച റി യാ വു ന്ന താ ണ് . കേരള 
പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും, 
ഉത്തരമേഖല, 

- ( ഒപ്പ്) 
കോഴിക്കോട്. 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി6 - റ്റി .എൻ1/ 2011 - 12 . 


2011 ജൂ 


ൺ 


17 . 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് 
കെട്ടിട വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, വയനാട് 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കരാറു 
കാരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ താഴെ പറയുന്ന അടിയന്തിര 
പ്രവൃത്തിക്ക് 15- 7- 2011 -ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . അന്നേദിവസം 4. 30 
മണിക്ക് അവ തുറ ക്കു ന്ന തു മാ ണ് . ഈ പവ ത്തികൾ 
സമയബന്ധിതമായി താഴെ പറയുന്ന കാലാവധിക്കുള്ളിൽ 
പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതിനാൽ അതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളും 
സാമ്പ ത്തിക സ്ഥിതിയും മറ്റ് തയ്യാ വെ ടു പ്പു കളും ഉള്ള 
കരാറുകാർ മാത്രം പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
കെട്ടിട വിഭാഗം, കൽപ്പറ്റ, 
വയനാട്. 

- എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


